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EXPLICATION 


PI. 255. 


Fig. Etage 


L Goniophora carina., Bar. . ...F 


1—2—3. Valve isolée. Moule interne un peu ébréché. 
Les fragments du test, qui restent sur la surface, 
sont très minces et lisses. Ils représentent peut-être 
une lamelle interne. — 3 vues normales. — Jnie- 
mian — f2. 

4—5,. Autre spécimen plus fortement ébréché. Moule 
interne. Il paraît représenter la valve opposée à celle 


de la fig. 1. — 2 vues normales. — Xonieprus — 

f2. 

Goniophora scalena. Barr. . . . . E 
6—7—S8. Valve isolée. Moule interne. — 3 vues nor- 

males. — Kozel — el. 


9. id. vue de la face opposée à celle de la fig. 8. 


Goniophora aminazx. Bar. . . . . E 


10—11—12. Valve isolée, un peu endommagée vers le 
front, mais conservant une partie du test. — 3 vues 
normales. Collines entre Lodenitz et Bubo- 
witz — e2. 

13—14— 15. Autre valve isolée, qui nous paraît opposée 

à la précédente. Elle est incomplète vers le front, 

mais la brisure n’est pas bien indiquée sur la fig. 

13. — 3 vues normales. — méme localité. 

id. fragment du test grossi. La lamelle externe 

montre des stries longitudinales et la lamelle interne, 

un réseau de stries dans les 2 sens. (Ce fragment 

est pris sur le côté gauche de la fig. 13. 

17. 2d. autre fragment du test grossi. Il est pris sur 
le côté droit de la même fig. 13 et il montre seule- 
ment des stries longitudinales. 


16. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
IL Goniophora secans. Barr... . . . F 


1—2--3. Jeune spécimen conservant ses 2 valves asso- 


ciées. Moule interne, sur lequel on voit l'empreinte 
des ornements du test. — 3 vues normales. — Xo- 
nieprus — f2. 


La fig. 2 montre le double pan coupé, 
trouve à gauche fig. 1 et 3. 
4, Autre spécimen plus développé, conservant ses 2 valves 
et son test. — Vue latérale de l’une des valves, 
montrant les ornements. — Xonieprus — f2. 
id. vue latérale par le double pan coupé. La valve 
supérieure montre les ornements, tandisque la valve 
inférieure est presque complétement couverte par la 
roche. 
6—7. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule 
interne reproduisant une partie des ornements du 


qui se 


5. 


test. — 2 vues normales. — Konieprus — F2. 
La fig. 7 représente les côtes opposés au double 
pan coupé. 


8—9—10—11. Autre spécimen de taille moyenne. Moule 
interne reproduisant une partie des ornements. — 
4 vues normales. — Xonieprus — f2. 

La fig. 9 montre le double pan coupé des valves 
et la fig. 10 leur côté convexe. Laä fig. 11 présente 
la vue cardinale. 

12—13—14. Autre spécimen de la plus grande taille 
connue. Il conserve une partie du test, mais les 
bords des valves sont ébréchés. — 3 vues norma- 
les. — Konieprus — f2. 

Les fig. 13—14 représentent, la première, les 
2 pans coupés et la seconde, les faces convexes des 
2 valves. 

15. 24. fragment du test grossi. Il montre la saillie des 
stries longitudinales, qui ont une apparence plus 
lamelleuse et moins régulière dans la nature. 

16—17. Autre spécimen. Valve isolée, conservant une 
grande partie de son test. — 2 vues normales. — 
Konieprus — F2. 

La fig. 17 représente la vue cardinale. 
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VAR 2 


PI. 


Fig. 


230. 

Etage 
Orthonota perlata. Bar. . . . . . E 
Jeune spécimen. Valve isolée. Moule interne. — 
Vue normale. — Leiskow — e 2. 
Autre spécimen conservant ses 2 valves et une partie 
du test. — Vue normale. — Leiskow — e2. 
Autre spécimen un peu plus grand. Valve isolée 


un peu endommagée aux 2 bouts, mais conservant 
son test. — Vue normale. — Leiskow — e2. 


4—5. Autre spécimen de forme large, conservant ses 


2 valves et des fragments du test. L’extrémité in- 
férieure manque. — 2 vues normales. — Leiskow — 
e2. 

6—7. Autre spécimen presque complet, conservant ses 


8. 


9. 


10. 


2 valves et une partie du test. Forme allongée. — 
2 vues normales. — Leiskow — e2. 

Autre spécimen plus large, conservant ses 2 valves 
avec le test. La partie inférieure est tronquée. — 


Vue normale. — Leiskow — e 2. 

Fragment isolé, représentant la partie antérieure 
avec ses 2 valves, qui conservent leur test. — Lei- 
skow — e2. 


id. vue cardinale. 


11—12. Autre spécimen presque complet. Moule interne 


135. 


14. 


15. 
16. 


17. 


15. 


19. 


conservant l'empreinte des ornements. Les 2 bouts 

sont endommagés. — 2 vues normales. — Leis- 

kow — e2. 

Autre spécimen de forme large. Moule interne con- 

servant l'empreinte des ornements sur la partie an- 

térieure. Sa surface est ornée de stries rayonnantes. — 

Vue normale, — Leiskow — e2. 

Valve isolée et endommagée. Moule interne de gran- 

des dimensions. — Vue normale. — Kozorz — e2. 
Vers l’extrémité antérieure, on voit une impression 

musculaire très distincte. 

id. vue cardinale. 

Fragment représentant environ la moitié postérieure 

d’une valve de forme large, conservant son test. — 

Vue normale. — Hinter-Kopanina — e2. 

Autre spécimen de forme allongée, représentant la 

partie postérieure de la valve et conservant un frag- 

ment du test. — Leiskow — e2. 

Fragment représentant l'extrémité de la partie posté- 

rieure d’une valve de forme large, très développée 

et conservant son test. — ZLeiskow — e2. 

Autre spécimen représentant la partie postérieure 

d’une valve de forme allongée et conservant son 

test. — Leiskow — e2. 


Fig. 


20. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 


D 
Valve isolée. Moule interne conservant l’empreinte 


des ornements du test, un peu restauré. — Zieben — 


d4. 


Orthonota antecedens. Barr. . . 


J Barrande Syst. Silur de Bohême Vol VI 
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EXPLICATION 


PL. 257. 


Fig. Etage 


L Cypricardinia gratiosa. Bar. . . F 

1—2. Valve isolée, très petite, conservant son test. — 
2 vues normales. — Konieprus — f2. 

3—4. id. 2 vues normales grossies. 

5. 24. fragment du test plus fortement grossi. 

6—-7. Autre valve isolée, semblable à la précédente, 
mais un peu plus développée et conservant son test. — 
2 vues normales. — Konicprus — f2. 

S. id. vue normale grossie. 

9-10. Autre valve isolée, opposée aux 2 précédentes 
et conservant son test. — 2 vues normales. — Xo- 
nieprus — F2. 

11—12. °d. 2 vues normales grossies. 

13—14. Autre valve isolée, semblable à la précédente, 
mais montrant des zones plus prononcées et con- 
servant son test. 2 vues normales. — ÆKonie- 
prus — f2. 

15. ?d. vue normale grossie. 

16. id. fragment du test plus fortement grossi. 


Il. Cypricardinia aequabhilis. Barr... F 
1—2-— 3. Valve isolée, conservant son test. — 3 vues 
normales. — Konieprus — f2. 


4. id. vue grossie de la fig. 1, montrant les ornements 
du test, qui ne sont pas lamelleux. 


IL Cypricardinia squamosa. Barr. . F 


1—2. Spécimen embryonnaire, conservant ses 2 valves 
avec leur test. 1 vue normale de chacune des 
valves opposées, — Æonieprus — #2. 


3—4—5. 2d. 3 vues normales grossies et montrant l’appa- 
rence des ornements. 

6. Autre spécimen un peu plus grand. Valve isolée, 
montrant distinetement les lamelles du test. — ÆXo- 
nieprus — f2. 

7—S8—9. Autre valve isolée, plus grande et conservant 
son test. Le bord postérieur est ébréché. — 3 vues 
normales. — Xonieprus — f2. 


10—11. Autre valve isolée, un peu plus grande et con- 
servant son test. — 2 vues normales. — ÆKomic- 
prus — F2. 

12. id. vue normale grossie, montrant les ornements. 


Les figures qui suivent, représentent des valves 
opposées à celles qui précèdent. 
13. Valve isolée, de petite taille, conservant son test, — 
Konicprus — F2. 
14—15. Autre valve isolée, de grande taille, conservant 


son test. — 2 vues normales. — Konieprus — F2. 
16. id. fragment du test grossi, montrant son apparence 
lamelleuse. 
17—18—19. Autre valve isolée, de taille moyenne, 
conservant son test. — 3 vues normales. — ÆKonie- 


prus — f2. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


IV. Cypricardinia nifidula. Bar. . . F 
Voir PI. 204. 


1. Spécimen conservant ses 2 valves associées et re- 
couvertes de leur test. — Vue normale de la valve 
ornée de stries longitudinales. — Konieprus — F2. 

2—3—4 5 6. id. 5 vues normales grossies. 


On remarquera que la fig. 2, reproduisant la fig. 1. 
montre des stries longitudinales dans chaque zone, 
tandisque la valve opposée fig. 3 est dépourvue de 
cet élément ornemental. 


Valve isolée, de même taille que le spécimen précé- 
dent et représentant la valve doublement ornée, 
fig. 1—2. — Konieprus — F2. 

8. id. même vue grossie. 

id. fragment de la surface plus fortement grossi pour 
montrer les ornements. 


10. Autre valve un peu plus petite et opposée à la pré- 
cédente. — Konieprus — F2 
11. ÿd. mème vue grossie, reproduisant les apparences 


de la valve fig. 3, avec des zones transverses, sans 
stries longitudinales. 

12. id. fragment de la surface grossi. 

13—14—15. Autre valve isolée, conservant son test. 
Sa surface présente l’apparence de tubercules, qui 
proviennent simplement de la décomposition partielle 


des stries transverses saillantes. — 3 vues norma- 
les. — Xonieprus — F2. 

16. Autre valve isolée, conservant son test. — Âonte- 
prus — f2. 

17. id. même vue grossie. 

18. 2d. fragment du test plus fortement grossi, montrant 
seulement des zones transverses plus serrées que 
dans les spécimens précédents. 

Varietas contexta. Bar... . . .. .F 

Les 2 valves qui suivent, sont opposées aux 3 der- 
nières que nous venons d'indiquer. Elles représentent 
une variété. 

19. Valve isolée, conservant son test. — Xonieprus — 
f2. 

20. id. même vue grossie. 

21. ÿd. fragment de la surface plus fortement grossi, 
montrant l'apparence des ornements dans les zones. 

22. Autre valve isolée, conservant des fragments de son 
test très épais. — ÆKonieprus — f2. 

23. id. même vue grossie. 

24. id. fragment du test plus fortement grossi, repro- 


duisant les apparences de la fig. 21. 
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EXPLICATION 


Fig. 


L Modiolopsis énferpolala. Bar. . 


Etage 
F 


1—2. Valve isolée, de petite taille. Moule interne mon- 
trant une impression musculaire à droite du crochet, — 
2 vues normales. — ÆXonieprus — f2. 

3—4. Autre valve isolée. Moule interne montrant l’im- 
pression musculaire à droite du crochet, comme le 


spécimen précédent. — 2 vues normales. — Xonie- 
prus — F2. 

5—6. Autre spécimen, conservant une partie du test. — 
2 vues normales. — Konieprus — f2. 


7. id. fragment du test grossi. 


Modiolopsis adaequata. Bar... . F 
8—9. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. — 

2 vues normales. — Konieprus — f2. 

Modiolopsis simulans. Bar. F 


10—11. 2 valves isolées, placées l’une à côté de l’autre 
sur le même morceau de roche. (Chacune conserve 
une partie du test. — Konieprus — f2. 


12—13. 2 vues grossies du spécimen fig. 11. 


IL Modiolopsis pleheia. Barr. F 
1—2—3. Valve isolée, conservant une partie de son 
test. — 3 vues normales. — Konieprus — f2. 
45. Autre valve isolée, opposée à la première. Moule 

interne. — 2 vues normales. — Konieprus — f2. 
6—7. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule 
interne avec des fragments du test détérioré. — 
2 vues normales. — Konieprus — 2. 
Orthonata? solenopsis. Barr. . G 


8. Valve isoiée, conservant des fragments du test. — 
Teiin — g1. 
9. id. fragment du test grossi. 


DES FIGURES. 

Fig Etage 

III. Modiolopsis r'obustula. Barr. . F 

1—2. Valve isolée. Moule interne conservant l’empreinte 
des ornements. — 2 vues normales. — Konieprus — 
f2. 

3—4— 5. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne. — 3 vues normales. — Konieprus — 
f2. 

Modiolopsis contentiosa. Bar.. . F 


6—"7. Valve isolée. Moule interne conservant la trace 
de l'impression palléale et montrant une empreinte 
musculaire à droite du crochet. 2 vues norma- 
les. — Konieprus — 2. 


8—9-—10. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne montrant la grande impression mus- 
culaire opposée à celle de la fig. 6 et une partie 
de l'impression palléale. — 3 vues normales. — Xo- 
nieprus — f2. 


F 


1—2. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. — 
2 vues normales. — Konieprus — f2. 

3—4. Autre spécimen montrant les 2 valves mal con- 
servées. Moule interne. 2 vues normales. 
Konieprus — f2. 

5—6. Autre spécimen. Valve isolée, opposée à la pré- 
cédente. Moule interne conservant un fragment du 
test. — 2 vues normales. — Konieprus — f2. 


7. od. fragment du test grossi. 


IV. Modiolopsis submissa. Barr. . 


Modiolopsis passiva. Barr. . F 
8—9. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte 
d’une partie des ornements du test. — 2 vues nor- 


males. — Xonieprus — F2. 
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PI. 259. EXPLICATION 
Fig Etage 
L Cypricardinia redux. Bar. ...F 


1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves 
accolées par le crochet. Moule interne, sur lequel 
on voit l'empreinte des ornements. — Lochkow — 


it le 


2. 4. même vue grossie. 


Cypricardinia consocia. Bar. . . F 


3—4—5. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. —- 3 vues normales. 
Lochkow — f1. 

6—7—$8. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne, conservant l'empreinte des ornements. — 
3 vues normales. — ZLochkow — f1. 

On remarquera, que l’intensité des ornements dans 
ces 2 valves présente une différence, un peu exagérée 
sur les figures. 


Cypricardinia regulata. Bar... E 


9—10. Valve isolée. 
très prononcées. 
stein — e2. 

11. ?d. vue grossie de la fig. 9. 


12—13. Autre spécimen. Valve opposée à la précédente. 
Moule interne. — 2 vues normales. — Æurlstein — 
e 2. 

14. ?d. vue grossie de la fig. 12. 


Moule interne montrant des zones 
2 vues normales. Karl- 


IL Modiolopsis rebellis. Barr. . . . . E 


1—2. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — 
2 vues normales. — Sedletz — e2. 

3. id. Profil linéaire suivant l’arête principale. 

À, id. fragment du test grossi. 

5—6. Autre valve isolée, conservant une partie du test. — 
2 vues normales. — PButowitz: — el. 

7—S8—9,. Autre valve isolée, opposée à la précédente 
et conservant son test. — 3 vues normales. 
Dworetz: — e2. 

10. id. fragment du test grossi. 

11—12—13. Autre valve isolée, opposée à la précédente 

et conservant son test avec des stries moins fortes, 

indiquant une variante. — 3 vues normales. 

Duworetz — e2. 

id. fragment du test grossi. Il montre des stries 


beaucoup plus fines et plus serrées que sur les autres 
exemplaires. 


14. 


Cypricardinia connexa. Bar... G 


15—16. Valve isolée. Moule interne un peu endommagé. 
Il conserve l'empreinte des ornements prononcés. — 
2 vues normales. — Chotecz — g1. 


17. id. Profil linéaire suivant l’arête principale. 
18. id. fragment de la surface grossi. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
III. Modiolopsis veferana. Bar. . D 
1—2. Jeune spécimen conservant ses 2 valves. Moule 


interne. Valves opposées. — ZLodenitz — 44. 

3—4. Autre spécimen un peu plus grand, conservant ses 
2 valves. Moule interne un peu détérioré. Valves 
opposées. — Koenigshof — 45. 

5. Autre spécimen plus grand. Valve isolée conservant 
son test. — ÆKoenigshof — 45. 

6—7—S$S. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule 
interne sur lequel on voit les traces des ornements 
et les 2 impressions musculaires. — 3 vues nor- 
males. — Lodenitz — 4. 

9—10—11. Autre spécimen de grande taille, conservant 
quelques parties du test. — 3 vues normales. — 
Lodenitz: — 44. 

12. 24. fragment du test grossi. 


13—14. Autre spécimen de taille moyenne, conservant 
ses 2 valves. Moule interne. — 3 vues normales. — 
Lodenitz — 44. 


15—16—17. Autre spécimen de forme un peu plus 


allongée. Moule interne. — 2 vues normales. — 
Lieben — 44. 

18. Autre spécimen. Valve isolée. Moule interne con- 
servant la trace des ornements. — Zahorëan — 44. 

19. 24. fragment de la surface grossi. 

20. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 
ornements. — Tyrubsko — 42. 

21. Autre valve isolée. Moule interne montrant l'empreinte 
des ornements. — Zahorëan — A4. 

22. id. fragment de la surface grossi. 

23. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 
ornements. — Zahorëan — 44. 

24, Autre spécimen un peu comprimé, mais montrant 
les 2 valves associées. Vue cardinale, — Zahor- 
Zan — 44. 

25. Autre spécimen montrant les 2 valves accolées par 


leur charnière. Moule interne. — Zahorëan — d4. 


J. Barrande Syst Silur.de Bohême Vol VI P259 


Langhäns lith Lith A Haase à Prague. 


EXPLICATION 


PL. 260. 


Fig. Etage 


I. Isocardia contorta. Barr... . . . . E 
Voir PI. 254. 


1—2—3. Valve isolée, conservant une partie de son test 
qui est très mince. — 3 vues normales. — Xarl- 
stein — e2. 

4—5—6. Autre spécimen, semblable au précédent et 
conservant une partie du test. — 3 vues normales. — 
Karlstein — e2. 

7. id. fragment du test grossi. 


8—9-— 10. Autre valve isolée, opposée aux précédentes 
et conservant tout son test. — Karistein — e2. 


11. ?d. fragment du test grossi. 


12—13—14. Autre spécimen conservant tout son test. 
Valve isolée, semblable à la précédente, mais un peu 
aplatie. — 3 vues normales. — XKarlstein — e2. 


E 


1—2. Valve isolée, conservant une partie de son test 
détérioré. On voit à droite l'impression musculaire 
en avant du crochet et l’impression opposée vers le 
bord postérieur. — 2 vues normales. — (Gross- 
Kuchel — e2. 

3—4. Autre valve isolée. Moule interne conservant l’em- 

preinte des ornements et l'impression musculaire en 

avant du crochet. — 2 vues normales. — Gross- 

Kuchel — e2. 

id. extrémité à droite grossie pour montrer les appa- 

rences de l’impression musculaire. 

Sur ce moule interne, nous observons la trace 
très faible d’une autre impression musculaire, vers 
l'extrémité opposée de la vaive. Elle est très faible 
et allongée. Mais elle n’a pas été remarquée par 
le dessinateur. 

6—7. Autre spécimen conservant une partie du test, — 
2 vues normales. — Wäskoëilka — e 2. 


8. id. fragment du test grossi. 


IL Modiolopsis fiexa. Barr.. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


IIL Modiolopsis Zafens. Barr. . . . . . E 


1. Valve isolée conservant des fragments du test dé- 

térioré. — Gross-Kuchel — e 2. 

Autre spécimen. Moule interne montrant les 2 im- 

pressions musculaires et la ligne palléale très marquée, 

qui les réunit. — Lochkow — e2. 

Autre spécimen, un peu moins grand. Moule interne. 

Il montre l'impression musculaire sous le crochet et 

la ligne palléale. — Dlauha Hora — e2. 

4—5—6. Autre spécimen conservant ses 2 valves. La 
partie postérieure est tronquée. Le test partiellement 
subsistant est très épais. La fig. 5 montre l’une 


des impressions musculaires. — 3 vues normales. — 
Diauha Hora — e2. 


2. 


3. 


7. id. fragment du test grossi. 
IV. Modiolopsis propinqua. Bar. . . E 
1. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 


ornements. — Putowitz — ei. 


E—F 


2. Valve isolée, de forme plus allongée. Moule interne 
conservant la trace des ornements. — Xonieprus — 
f2. 

Autre spécimen. Valve opposée à la précédente. 
Elle conserve son test. — Xozel — e2. 


4—5,. Autre spécimen. Moule interne montrant la trace 


Modiolopsis antiqua. Barr. . 


3. 


des ornements. — 2 vues normales — Xomie- 
prus — f2. 

6—7- 8. Autre spécimen conservant une partie de son 
test détérioré. — 3 vues normales. — Jastice — 
e 2. 

9—10—11. Autre spécimen conservant une partie de son 
test. — 3 vues normales. — Æozel — e2. 


Cette valve est opposée à la précédente. 

Malgré quelques différences dans la forme de ces 
divers spécimens et dans l'intensité de leurs orne- 
ments, nous les réunissons provisoirement dans une 
même espèce, afin de ne pas trop multiplier les noms. 
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EXPLICATION 


Fig. Etage 
I Leda bialata. Bar. . .. . ... . E 


1. Jeune spécimen. Valve isolée, un peu tronquée 
à gauche et conservant une partie du test. — Dlauha 
Hora — e2. 

2. Autre valve isolée, conservant une partie du test. — 
Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2. 

3—4 5. id. 3 vues normales grossies. 
6. id. fragment du test grossi. 
7. Autre spécimen, conservant un fragment du test. — 


Valve opposée. — même localité. 
Cypricard.? cordiformis. Bar. . D 


S. Valve isolée. Moule interne. — Zahorëan — A4. 
9. id. même vue grossie. 


Cypricardinia nèigra. Bar. . . . E 


Valve isolée de petite taille, conservant la plus 
grande partie de son test, de couleur noire. — 
Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2. 


11—12—153. 2d. 3 vues normales grossies. 


10. 


Modiolopsis sigillata. Bar. . . . E 


14—15. Valve isolée. Moule interne montrant distincte- 
ment les 2 impressions musculaires en saillie et la 
ligne palléale, qui les unit. — 2 vues normales. — 
Listice — e2. 

16. #d. impression musculaire, postérieure, grossie. 


IL Goniophora binofata. Barr. . . . E 
1—2—3—4. Valve isolée. Moule interne conservant la 
trace des ornements sur la face concave. — 4 vues 
normales de grandeur naturelle. — Lochkow — e 2. 
5—6. id. 2 vues normales grossies. Elles correspondent 


aux fig. 3— 4. 


7—8S—9-—10. Autre spécimen. Valve isolée, opposée 
à la précédente et conservant un fragment du test. — 
4 vues normales. — Wiskoëilka — e2. 

11. 


id. fragment du test grossi. Il est pris sur la face con- 
vexe fig. 7—9 et montre des stries presque verticales. 


id. fragment de la surface pris sur la face concave, 
fig. 7—10. Vers la gauche, il montre les plis obliques 
du moule interne sur cette face. Vers la droite, on 
voit un fragment du test avec des stries normales 
à ces plis. 


12. 


III. Modiolopsis subalata. Barr. . . . E 


1. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 
zones du test. — Vue normale. — Collines entre 
Lodenitz et Bubowitz — e2. 


2—3. id. 2 vues normales grossies. 


La fig. 2 montre l'impression musculaire contre 
le crochet. 
4. Autre valve semblable, un peu plus grande. Moule 
interne. — méme localité. 


5—6. id. 2 vues normales grossies. 
La fig. 5 montre également l'impression musculaire. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


IV. Modiolopsis solida. Barr. . . . . . E 


1. Spécimen de petite taille, un peu tronqué au bord 
postérieur, mais conservant son test. Collines 
entre Lodenitz et Bubowitz — e2. 


2—3. id. 2 vues normales grossies. 

4. id. fragment du test plus fortement grossi. 

5—6. Autre spécimen de plus grande taille, conservant 
presque tout son test. — 2 vues normales. — même 
localité. 

7. id. fragment du test grossi. 
région du crochet. 

On remarquera que, sur ces 2 spécimens de taille 
différente, les ornements transverses, très prononcés 
dans la région du crochet, sont presque effacés sur 
le reste de la valve, Mais les 2 spécimens con- 
trastent par l'intensité de ces ornements. 


Il est pris dans la 


V. Goniophora fesfis. Barr. . . . . - E 

1—2—3—4. Valve isolée. Moule interne conservant des 
fragments du test. — 4 vues normales. — Tachlo- 
witz — e2. 


5. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
apparences du test, qui se reproduisent sur le moule 
interne. 


6. Autre valve isolée, de petite taille, conservant son 
test. — Listice — e2. 


7—8. id. 2 vues normales grossies. 


VI. Cypricardinia lacerata. Bar... . E 
1. Valve isolée, conservant la plus grande partie de son 
test lamelleux. — Vue normale. — Listice — e2. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 
4. id. fragment du test plus fortement grossi. 


Edmondia? sola. Bar. . . . . . . F 


5—6. Valve isolée. Moule interne, montrant une partie 
de la ligne palléale. L'une des impressions mus- 
culaires est très visible au bout de cette ligne vers 


le front. Mais elle n’a pas été observée par le 
dessinateur. — 2 vues normales. — Konieprus — 
£2. 
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EXPLICATION 


Fig. Etage 
L Cypricardinia quadraria. Bar. E 


1. Valve isolée, conservant la plus grande partie de 
son test. — Lochkow — e2. 


2—3—4. 3 vues normales grossies. 


Modiolopsis faba. Bar.. . . . . . D 


5. Valve isolée, de petite taille, conservant quelques 
fragments du test. — Xocnigshof — 45. 


6—7. id. 2 vues normales grossies. 


IL Cypricardinia hastata. Bar. . . E 

1. Jeune spécimen conservant son test, mais dépourvu 
de l’appendice à la charnière. — auha Hora — 
e2. 


2—3. 14. 2 vues normales grossies. 

4, Autre valve isolée, un peu plus développée, conser- 
vant son test. L’appendice manque à la charnière, 
mais sa trace est visible sur le spécimen. — Collines 
entre Luëetz et Lodenitz — e2. 

5—6. ?d. 2 vues normales grossies. 


7. Autre spécimen incomplet, mais montrant les 2 valves 
associées et le prolongement épaissi de la charnière. 
Moule interne. — JMauha Hora — e2. 

8. id. même vue grossie. 


D—E 


1. Jeune spécimen conservant son test. — Vue nor- 
male. — ZLochkow — e2. 


2. id. même vue grossie. 
3 


III Modiolopsis concors. Barr. . 


. id. fragment du test plus fortement grossi. : 


4. Autre spécimen un peu plus grand. Valve opposée, 
conservant son test. — Zochkow — e2. 


5. id. fragment du test grossi. 
6—7. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son 


test. — 2 vues normales. — ZLochkow — e°?. 

8—9. Autre spécimen plus développé. Moule interne con- 
servant la trace des ornements. — 2 vues norma- 
les. — Tachlowitz — e2. 


10—11. Autre spécimen, qui paraît un peu comprimé. 
Moule interne, montrant distinctement les 2 em- 
preintes musculaires opposées. — 2 vues normales. — 
Butowitz — el. 

12—13. Autre valve isolée. Moule interne. Valve opposée 
à la précédente. Elle montre l’une des impressions 
musculaires et la ligne palléale, tendant vers l’im- 
pression opposée, qui a été enlevée par une bri- 


sure. — 2 vues normales. — PButowitz — el. 
14—15. Autre valve isolée, conservant son test. — 2 vues 
normales. — Launin — €e2. 


16—17. Autre valve isolée, de petite taille. Moule 
interne montrant la ligne palléale très marquée. — 
2 vues normales. — Mt. Kosov — 45. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 

IV. Modiolopsis pupa. Barr. E—F 

1—2—3. Valve isolée, conservant son test. — 3 vues 
normales. — Kozel — el. 

4—5— 6. Autre spécimen. Valve opposée, conservant son 
test. — 3 vues normales. — Lochkow — f1. 


7. id. fragment du test grossi. 


V. Modiolopsis ventfricosa. Barr. . . E 

1. Jeune spécimen. Valve isolée, conservant son test. — 
Karlstein — e 2. 

2—3. id. 2 vues normales grossies. 


4. Autre spécimen plus grand. Moule interne. On voit 
l'impression musculaire contre le crochet à droite. — 
Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2. 


5—6. id. 2 vues normaïes grossies. 


VL Cypricardinia partila. Bar. . . E 

1—2—3. Valve isolée. Moule interne conservant la 
trace des ornements. Il présente une ligne en relief, 
à partir du crochet jusqu’au bord frontal. — 3 vues 
normales. — Dawvoretz — e2. 
Avicula? biumbonata. Barr. . . . E 

4. Valve isolée, conservant son test. — Dworetz — e 2. 

5—6—7. id. 3 vues normales grossies. 

VIL Modiolopsis énvoluta. Bar. . . . E 

1. Spécimen de petite taille. Moule interne, montrant 
la ligne palléale. — Butowitz: — el. 

2—3. id. 2 vues normales grossies. 

4—5. Autre spécimen. Moule interne. — 2 vues nor- 
males. — Karlstein — e2. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
L Cypricardinia commoda. Bar. . E 


1. Valve isolée, conservant son test, qui est très ténu. — 
Tachlowitz — e2. 


2—3. id. 2 vues normales grossies. 
4. id. fragment du test plus fortement grossi. 
5. Autre spécimen conservant son test. — Âozel — 


e 2. 


6. id. même vue grossie. 


PL. 265. 


Fig. Etage 
II. Modiolopsis sémplicissima. Barr. E 


Î. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 
ornements. On reconnaît la ligne palléale, concen- 
trique au contour et aboutissant aux 2 impressions 
musculaires, qui n’ont pas été observées par le des- 
sinateur. — Collines entre Lodenitz et Bubo- 
wilz — e2. 

2—3. id. 2 vues normales grossies. 

4. Autre valve isolée, plus petite et conservant la plus 

grande partie de son test. — même localité. 
5—6. id. 2 vues normales grossies. 

7. id. fragment du test plus fortement grossi. 

8—9- 10. Autre valve isolée, conservant des fragments 
du test. — Valve opposée aux 2 précédentes. — 
3 vues normales. — #éme localité. 


Modiolopsis? incerta. Bar. . . . E 


11. Valve isolée de petite taille, conservant une partie 
de son test lisse. — Collines entre Lodenitz et 


PBubowitz — e2. 
12. 2d. même vue grossie. 


EXPLICATION 


PI. 263. 


Fig. Etage 


E 


NB. Nous associons sous ce nom, des valves isolées, 
dont l'apparence est très variable. 


III. Modiolopsis senilis. Bar.. 


1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — | 


Butowitz — el. 

2—3. id. 2 vues normales grossies. 

4. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son 
test. — Butowitz: — el. 

5—6. id. 2 vues normales grossies. 

7. Autre spécimen. Moule interne, dont la surface est 
très tourmentée. Il montre l’une des impressions 
musculaires près du crochet, à droite. J’autre est 
moins distincte. — Butowit: — e1. 

8—9. id. 2 vues normales grossies. 

10. Autre spécimer. Moule interne montrant une dé- 
pression, qui s'étend du crochet vers le bord à droite. 
Elle est exagérée sur les figures. — Butowitz — 
el. 

11—12. ?d. 2 vues normales grossies. 

13. Autre spécimen d'apparence plus régulière. 
interne. — Dutowitz — €. 

14—15. id. 2 vues normales grossies. 

16. Autre spécimen. Moule interne. Cette valve est la 
seule opposée à toutes les précédentes. Elle montre 
une dépression prononcée, qui part du crochet et 
aboutit au bord latéral à gauche. — Butowitz — 
el: 

17— 18. id. 2 vues normales grossies. 


IV. Schizodus? polygonus. Barr. E 
1. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 
ornements longitudinaux. — Dworetz — e2. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 
Goniophora r'eluctans. Barr.. E 
4. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 


ornements transverses. — auha Hora — e2. 
5—6. 2d. 2 vues normales grossies. 
L’angle des zones sur l’arête longitudinale est 


moins aigu dans la nature. 
Dualina {rigona. Bar. E 


7. Valve isolée. Moule interne. — Wohrada — e2. 
8—9. id. 2 vues normales grossies. 


Moule | 


VI. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
V. Goniophora refrorsa. Bar. E 
1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. — 
Butowitz — e1. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 
Nucula? a#mbra. Bar. E 
Voir PI. 185. 
4, Valve isolée, conservant une partie du test. — Tach- 


lowitz — e2. 
5—6—7. id. 3 vues normales grossies. 
8. #d. fragment du test plus fortement grossi. 


Goniophora zephyrina. Bar... . . E 


Valve isolée, conservant une partie de son test. Elle 
est vue par la face principale. Butowîitz — e1. — 
(Coll. Schary.) 

. 24. 
id. 
sur 


id. 


1. 


même vue grossie. 


vue par la face un peu bombée, qui est à gauche 
les fig. 1—2. 


vue par la face latérale, 
sur les fig. 1—2. 


id. vue cardinale. 


id. fragment du test plus fortement grossi. 
pris sur la face bombée, fig. 3. 


Autre valve isolée, conservant une partie du test. — 
Butowrtz — el. 

Elle est vue par la face principale, comme la fig. 1. 
id. même vue grossie. 
id. vue latérale grossie, à gauche sur la fig. 8. 
id. vue latérale par le côté opposé. 
Autre valve isolée, conservant une partie du test. — 
Butowitz — el. 

Elle est vue par la face principale, comme les 
fig. 1—7. 
id. vue cardinale, montrant une aréa très distincte, 
à partir du crochet vers la gauche. 


portant l'aile, à droite 


Il est 


12. 
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EXPLICATION 


PL 264 


Etage 


D 


1. Valve isolée. Moule interne montrant une impression 
musculaire contre le crochet à gauche et la ligne 
palléale. — Mt. Drabor — 42. 


Fig. 
I Modiolopsis prémaula. Barr. 


Modiolopsis antiquior. Bar.. D 


2—_3. Valve isolée. Moule interne conservant la trace 
des ornements transverses. — 2 vues normales. — 
Mt. Drabov — d2. 

4—5. Autre spécimen plus développé. Moule interne. — 
9 vues normales. — Mt. Drabov — 42. 


IL. Modiolopsis Zamescens. Barr. D 


1—2. Valve isolée. Moule interne conservant la trace 
des ornements transverses. — 2 vues normales. — 


Mt. Kosov — 45. 
D 


Valve isolée, de petite taille, conservant la plus grande 
partie de son test. — Leiskow — 45. 


id. même vue grossie. 


Modiolopsis lenticularis. Barr. 


D 


Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. — 
Leiskow — 45. 


6—7—S$S. id. 3 vues normales grossies. 


Modiolopsis méènuta. Barr. 
5. 


D 


Moule interne lisse. — 


IL Modiolopsis PBraboviensis. Bar. . 


1. Valve isolée, de petite taille. 
Mt. Drabov — d2. 
2—3. Autre valve isolée, plus développée. Moule interne 
avec quelques traces des ornements. — 2 vues nor- 

males. — Mt. Drabov — 42. 

A—5. Autre spécimen, de forme un peu plus large. Moule 

interne conservant la trace des ornements. — 2 vues 

normales. — Trubsko — d2. 

Les 3 spécimens qui précèdent, représentent une 
semblable valve. Les 3 spécimens qui suivent, re- 
présentent la valve opposée. 

Valve isolée, de taille moyenne. Moule interne con- 

servant quelques traces des ornements. — Mi. Dra- 

bov — d2. 

7—8. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne 
montrant les mêmes apparences. — 2 vues norma- 
les. — Mt. Drabov — d2. 

9—10. Autre spécimen un peu plus allongé. Moule 
interne avec les mêmes apparences. — 2 vues nor- 


males. — Mt. Drabov — 42. 


6. 


DES FIGURES. 


Etage 


1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne con- 
servant quelques fragments du test. — Leiskow — 
d5 — (schistes.) 


2. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne 
sans trace des ornements. — Hodkovièek — 45 — 
(quartzites.) 

Autre spécimen plus grand. Moule interne conser- 
vant quelques traces des ornements. — Hodkoviéek — 
d5 — (quartzites). 

Autre spécimen de forme plus large. Moule interne 
avec quelques traces des ornements. — Tachlowitz — 


5. Moule in- 


Autre spécimen de forme plus allongée. 


terne. — Tachlowitz — 45. 

6—7. Autre spécimen de forme large. Moule interne 
conservant la trace des ornements. — 2 vues nor- 
males. — Tachlowit: — 45. 

8. Autre spécimen allongé. Moule interne avec la trace 
des ornements. — Zachlowitz — 45. 
9. Autre spécimen plus grand, dont les bords sont un 


peu ébréchés. Moule interne. — Tachlowitz — à 5. 
10—11. Autre spécimen de forme longue. Moule interne 
conservant la trace des ornements. — 2 vues nor- 
males. — Tachlowitz — 45. 
Les figures sont disposées sur cette case de ma- 
nière à montrer les valves opposées. 


V. Astarte flexa. Barr. D 

1—2—3. Valve isolée, un peu endommagée. Moule in- 

; terne conservant la trace des ornements. — 3 vues 
normales. — Mt. Drabov — d2. 

VL Astarte? convergens. Bar. . D 

1—2-—3. Valve isolée. Moule interne conservant la 
trace des ornements. — 3 vues normales. — Mi. 
Draborv — d2. 

VII. Leda coercila. Bar. . . . . D 


1—2-—3. Valve isolée. Moule interne presque lisse. — 
3 vues normales. — Mt. Kosov — 45. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
L Synek deformatus. Bar. . . . . . D 


1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace 
des ornements, combinée avec celle des plis résul- 
tant de la compression. — 2 vues normales. — 
Mt. Kosov — 45. 

Vers le bord à gauche, on voit la trace des stries 
rayonnantes, qui ne s'étendent pas sur l’intérieur de 
la surface. 


Sluzka Aracline. Bar. . .....7D 


3. Valve isolée, très aplatie par compression. Moule 
interne conservant la trace des stries concentriques, 
très délicates. — Leskow — 45. 

4. Autre spécimen de plus grande taille. Moule interne 
conservant la trace des ornements. — Leiskow — 
d 5. 

5. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 

6-7. Autre spécimen. Moule interne montrant les mêmes 

apparences. — 2 vues normales. — Leiskow — 45. 

$S. Autre spécimen plus grand. Moule interne montrant 
les mêmes apparences. — Æocnigshof — 45. 

9. Autre spécimen de petite taille. Moule interne — 
Koenigshof — 45. 


PI. 265. 


(Fig Etage 


Nucula? énfausla. Bar... . . . . . D 


10—11. Valve appliquée sur la valve opposée. Moule 
interne conservant la trace des ornements transyverses, 


très délicats. — 2 vues normales. — Zahorëan — 
d 4. 

12. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 
Arca? énnotata. Bar. . - . . . . . D 


13—14. Valve isolée. Moule interne. On voit une série 
de petites dents sur le bord cardinal à droite. — 


2 vues normales. — Mt. Kosov — 45. 
15. Autre spécimen, ébréché à gauche et aplati par com- 
pression. Moule interne. — Mt. Kosov — 45. 


PL. 265. (suite) EXPLICATION 


Fig Etage 
Il. Edmondia? obseura. Barr. D 
1—%. Valve isolée. Moule interne. — 2 vues normales. — 
Mt. Kosor — A5. 
Arca? disputabilis. Bar. D 


3—A. Valve isolée. Moule interne montrant une série 
de dents sur la charnière, qui est un peu plus ar- 


rondie dans la nature. — 2 vues normales. — ft. 
Kosov — 45. 

5—6. Autre spécimen un peu moins grand. Moule in- 
terne. La charnière est un peu ébréchée. — 2 vues 


normales. — Mt. Kosov — 45. 

8. Autre valve isolée, opposée aux précédentes. Moule 

interne. La charnière est cachée. — 2 vues nor- 

males. — Alt-Straschnitz — A4. 

9— 10. Autre spécimen de plus grande taille, montrant 
une série de dents sur la charnière à gauche. — 
2 vues normales. — Mt. Kosov — 45. 


11—12. Autre spécimen de grande taille. Moule interne, 


7 


dont la charnière n’est pas bien conservée. — 2 vues | 


normales. — Alt-Straschnitz — 44. 


13—-14. Autre spécimen un peu moins allongé, dont la 
charnière montre la trace de quelques dents, non 


figurées. Moule interne conservant la trace des or- 
nements. — 2 vues normales. — Alt-Straschnitz — 
d 4. 


15. ?d. fragment de la surface grossi. 

16—17. Autre spécimen. Valve opposée aux précédentes. 
Moule interne. Charnière détériorée. — 2 vues nor- 
males. — Alt-Straschnitz: — 44. 

18—19. Autre valve isolée, un peu moins allongée. Moule 


interne. Charnière couverte. — 2 vues normales. — 
Alt-Straschnitz — 44. 


20. 4. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


D 


1. Spécimen conservant les 2 valves accolées par la 
charnière et montrant la série des dents. Moule 
interne. — Mt. Kosov — 45. 


2. Autre spécimen montrant de même les 2 valves en 
contact, mais moins bien conservées. Les dents sont 
visibles sur le bord de la valve supérieure, mais 
n’ont pas été indiquées. Moule interne I. 
Kosov — 45. 

3—4. Valve isolée, de plus grande taille. Moule interne 
montrant une série de dents, très distinctes sur la 
charnière à droite. 2 vues normales. — At- 
Straschnitz — A4. 

5. 24. fragment de la surface grossi pour montrer l’em- 
preinte des ornements. 

6—7. Autre valve de même taille et opposée à la pré- 
cédente. Moule interne montrant une série de dents 
sur la charnière à gauche. — 2 vues normales. — 


Mt. Kosov — 45. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer les 

ornements. 

9— 10. Autre valve isolée, de forme allongée. Moule 
interne montrant la série des dents sur la charnière, 
à gauche. — 2 vues normales. — Mt. Kosov — 
d 5. 

11—12. Autre spécimen de grande taille et de forme 

plus large. Moule interne montrant la série des dents 

sur la charnière, à droite. — 2 vues normales. — 


Mt., Kosov — 45. 


III. Arca? Kosoviensis. Bar. . . 


8. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
I Cardiola? émmatura. Bar. E 
1. Valve isolée, de petite taille, un peu comprimée 


à gauche. Moule interne conservant l'impression dis- 
tncte des ornements. — ZLodenitz — e2. 
2— 3. id. 2 vues normales grossies. 


Panenka? nana. Barr. . . . . .., 
Voir PI. 110. 


A. Valve isolée, conservant son test. Le bord est un 
peu ébréché vers la gauche. — Vue normale. — 
Gross-Kuchel — e2. 

5—6—7. id. 3 vues normales grossies. 

On remarquera, que les rainures transverses sont 
peu prononcées et irrégulières. 


| 
| 
| 
| 


E 


PI. 266. 


Fig. Etage 


IL. Sestra énsolita. Bar. G 


Voir Pl 254 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne 


conservant la trace des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — x3. 

4—5—6. Autre spécimen de plus grande taille. Moule 
interne montrant l'empreinte des ornements. — 3 vues 
normales. — Aluboëep — g3. 


PI. 366. (suite) EXPLICATION 

Fig Etage 

IL Sluzka obseura. Bar... . . . . . . E 

1—2. Valve isolée. Moule interne présentant diverses 
petites protubérances. — 2 vues normales. — Xo- 
lednik — e2. 

IV. Sluzka nana. Bar. . .......#E 


1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. 
Kolednik — e2. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 


Les stries obliques sur la surface paraissent acci- 


dentelles. 
V. Sluzka Bohemica. Bar. . EF 
1—2. Valve isolée. Moule interne conservant l'empreinte 
des ornements. — 2 vues normales. — ZLochkow — 


f 1. 

3—4. Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne 
avec la trace des ornements. — 2 vues normales. — 
Lochkow — f1. 

5—6. Autre spécimen semblable aux précédents, mais 
conservant son test très mince et montrant les orne- 


ments. — 2 vues normales — Gross-Kuchel — 
f1. 

—$S. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in- 
terne. — 2 vues normales. — ZLochkow — f1. 
9—10. Autre spécimen un peu plus étendu en travers. 

Moule interne. — 2 vues normales — (Gross- 


Kuchel — f1. 
11— 12. Autre spécimen de forme habituelle. Moule 
interne. — 2 vues normales. — ZLochkow — f1. 


13—14. Autre spécimen de la plus grande taille. Moule 
interne conservant quelques fragments du test. — 
2 vues normales. — Lochkow — e2. 


15. ?d. fragment du test grossi. Il est pris près du 
crochet, à gauche et il montre des stries concentri- 


ques au bord. 


DES FIGURES. 
Fig. Etage 
VE Babinka prima. Bar... .....7D 
1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne montrant 
7 impressions inégales derrière le crochet. —- Wo- 

sek — d1. 
2. Autre spécimen plus petit Moule interne montrant 
7 impressions inégales derrière le crochet. — Wo- 

sek — d1. 


3. 2d. vue cardinale grossie. 

4, Autre spécimen de moyenne taille. Moule interne 
montrant de semblables impressions, au nombre de 6. — 
Wosek — d1. 

5. id. vue cardinale. 

6. id. région du crochet grossie pour montrer les 6 im- 
pressions. 

7. Autre spécimen de même taille. Moule interne mon- 
trant les impressions, dont le nombre est un peu in- 
distinct. — Wosek — d1. 

S—9. id. 2 vues normales grossies. 

10. Autre spécimen. Moule interne montrant les mêmes 
impressions, au nombre de 6. — Wosek — d1. 

11—12. id. 2 vues normales grossies. 

13—14. Autre spécimen de la plus grande taille. Moule 


interne montrant les apparences caractéristiques, au 
nombre de 7. — Wosek — d1. 


15. îd. région du crochet grossie pour montrer les im- 
pressions. 
16. Autre spécimen de taille moyenne, figuré d’après son 


empreinte extérieure, pour montrer les ornements. — 
Wosek — d1. 

La plupart des valves figurées sont presque égales 
et presque équilatérales. Cependant, nous considérons 
comme opposées celles qui sont placées sur les 2 moi- 
tiés de cette case. 
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PI. 267. 


Fig. Etage 


I. Astarte? discoidea. Barr. TRÉNOAN F 
VorraPi2)7 6 


1—2-— 3. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule in- 
terne. — 3 vues normales. — Xonieprus — 2 — 
(Coll. Schary.) 

A. id. fragment de la surface grossi pour montrer 2 sé- 
ries concentriques de faibles impressions, d’origine 
inconnue. 

5—6. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule 
interne. — 2 vues normales — ÂXomeprus — 
f2. — (Coll. Schary.) 

7—S-—9—10. Autre spécimen conservant ses 2 valves. 
Moule interne offrant une apparence un peu plus 


insymétrique que les précédents. — 4 vues nor- 
males. — Æonieprus — 2. — (Coll. Schary.) 
IL Mytilus adjunctus. Bar. . . . . . E 


1—2—3. Spécimen de petite taille. Valve isolée con- 


servant une partie du test. — 3 vues normales. — 
Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2. 
4, id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 
Mytilus déscrelus. Bar... . . . . . E 
5—6—7. Valve isolée, conservant une partie de son 
test. — 3 vues normales. — Zochkow — e2. 


Ces 2 espèces, comme Wyt. insolitus, PI. 185, 
simulent les Lunulicardium, dont ils diffèrent par 
leur pan coupé arrondi sur l'angle saillant. 


III. Mila énsolita. Barr... . . . . . . . . E 
Voir PI. 216. 


1. Valve isolée. Moule interne, dont le crochet est 
brisé. — PButowitz — el. 

2. id. fragment de la surface grossi pour montrer l’irré- 
gularité des côtes. 


3. Autre spécimen. Moule interne mieux .conservé. — 


Lochkow — e2. 
4—5—6. id. 3 vues normales grossies. 
7. Autre spécimen. Moule interne. — ZLochkow — 
9 
de 


8. id. fragment de la surface grossi, montrant la bi- 
furcation des côtes près du bord frontal. 


Variante ou Variété. 


Bal Pan: Ar SES] 5 


9. Valve isolée de petite taille. Moule interne. — 70- 
bolka — e2. 
10—11. id. 2 vues normales grossies, sans ornement. 


Mila obsoleta. 


Bonn mi 


Moule interne. — Zoch- 


Lunulicardium aœmabitle. 


12. Spécimen de petite taille. 
Kow — e2. 
13—14-— 15. 24. 3 vues normales grossies. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 

IV. Sluha exrpansus. Bar... . . . ..D 

1—2. Valve isolée. Moule interne conservant la, trace 
des dents sur le bord cardinal, à gauche. — 2 vues 
normales. — Leiskow — 45. 


3—4- 5. Autre spécimen représentant la valve opposée. 
Moule interne montrant la série des dents de chaque 


côté du crochet. — 3 vues normales. — Leiskow — 
d 5. 
V. Synek nasutus. Bar. . . . . . . . D 
1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. — 


Trubin — d3. 

2—3. id. 2 vues normales grossies. 

4. Autre spécimen un peu plus grand, représentant la 
même valve. — Moulc interne. — Trubin — 43. 

D. id. même vue grossie. 

6. Autre spécimen représentant la valve opposée. Moule 
interne. — Tyrubin — 43. 


7—$S. id. 2 vues normales grossies. Les stries concen- 
triques, très fines, n’ont pas été suffisamment marquées 
sur la fig. 7. 


. D 


interne. — 


VI. Nuculites fissa. Biar. 


1. Valve isolée, de petite taille. Moule 
Environs de Ærë, près Prague — 45. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 


Modiolopsis émperita. Bar. . . . F 


4. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — 
Lochkow — f1. 
5—6. id. 2 vues normales grossies. 
Les stries longitudinales sont très faibles. 


VII. Synek antiquaus. Bar. . . . . . . D 
VoinePl 275: 


1. Valve isolée de petite taille. Moule interne. — 
Sancta Benigna — d1. 

2—3. id, 2 vues normales grossies. 

4—5. Autre spécimen de grande taille. 
conservant l'impression des ornements. — 
normales. — Leiskow — 45. 

6. id. fragment de Ja surface grossi. 
le bord de la valve, à droite. 

On remarquera, que ces deux spécimens offrent 

une forme un peu moins allongée que la plupart de 
ceux qui sont figurés PI. 275. 


Moule interne 
2 vues 


Il est pris vers 


J. Barrande Syst Silur.de Bohème Vol VI 


Langhans lih. Lith À Haase à Prague 


\ PAOAOUTTETEE 


t 


Dr ï FRET 


‘ n A EST 
Are CE An Pt 


à, 


x 
0 


EXPLICATION 


PI. 268. | 


Fig. Bohemica. B:ar. Etage 


Redonia RSR . D 


Forme allongée. 


1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves. 
Moule interne. — Wosek — d1. 

23-456. 2d. 5 vues normales grossies. 

7. Autre spécimen de même forme, mais un peu plus 
développé et conservant ses 2 valves. Moule in- 
terne. — Wosek — d1. 

S8—9—10—11—12. 24. 5 vues normales grossies. 

13—14. Valve isolée, de même forme, mais plus déve- 
loppée. Moule interne. — 2 vues normales — 
Wosek — d1. 

15. Autre spécimen de même forme et de taille moyenne. 
Valve opposée à la précédente. Moule interne. — 
Wosek — d1. 

16. Autre spécimen de méme taille. Valve opposée. 
Moule interne, — Wosek — d1. 

17. ?d. même vue grossie. 

Le bord horizontal, entourant la valve, est très 
étroit dans la nature et a été exagéré sur les fig. 
16—17. 


DES FIGURES. 


Fig. Bohemica. Barr. Etes 


Redonia BEEN. 


Forme large. 


18. Valve isolée. Moule interne. — Wosck — d1. 

19. 24. même vue grossie. 

20. Autre spécimen de petite taille. Moule interne. — 
Wosek — d1. ! 

21—22. id. 2 vues normales grossies. 

23. Autre spécimen de forme large et arrondie. Moule 
interne, — Wosek — d1. 

24. id. méme vue grossie. 

25. Autre valve isolée, de forme large, figurée d’après 
un moule externe, conservant l'impression des orne- 
ments du test. — Wosek — d1. 


26. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 


Paracyclas major. Barr. . . . . . E 


2—28. Valve isolée. Moule interne conservant quelques 


fragments du test. — 2 vues normales. — Xuchel- 
bad — e2. 

29. 2d. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 
Panenka? crebricosta. Bar.. . . E 


30—31—32. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'impression des ornements. — 3 vues normales. — 
Tachlowitz — e2. 

33. td. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 

On remarquera que, sur la partie à droite, il existe 
plusieurs côtes beaucoup plus fortes que les autres. 
Cette combinaison des ornements, qui se montre par- 
tiellement dans cette espèce, caractérise aussi quel- 
ques autres formes et semble constituer une transi- 
tion entre nos genres Panenka et Kralowna. 


à Prague. 


PI. 268 


Lith. A Haase 
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PL 2069. EXPLICATION 
Fig. Etage 
Leda Bohemica. Bar... . . .. . . D 


L 1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves. 
Moule interne. — Wosek — d1. 


2—3—4, id. 3 vues normales grossies. 


5. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule in- 


terne. — Trubin — 43. 


6—7— 58. id. 3 vues normales grossies. 


IL. 1. Valve isolée. Moule interne brisé par la pres- 
sion. — Séerbohol — d 4. 


2. id. vue cardinale grossie. 


Les dents sont relativement beaucoup plus grandes 
dans la nature que sur cette figure. On pourrait 


considérer cette forme comme une variété: #acro- 
donta. 

3. Spécimen de la forme typique. Moule interne con- 
servant les 2 valves. — Séromky — 4. 


A—5. id. 2 vues normales grossies. 


Ces figures montrent les impressions musculaires, 
sur les bords opposés des valves. 


6. Autre spécimen conservant ses 2 valves, avec leur 
test. — Licben — A4. 


7. id. même vue grossie. 


8. id. fragment du test plus fortement grossi pour 
montrer les ornements. 


III. 


1. Autre spécimen de la forme typique, conservant 

ses 2 valves. Moule interne avec quelques fragments 
du test détérioré. — Butowitz — A4. 

2—3. id. 2 vues normales grossies. 

4—5. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule 
interne. — 2 vues normales. — Butowitz — A4. 

6—7. id. 2 vues normales grossies. 


Ces 2 spécimens offrent une forme relativement 
allongée, tandisque les 2 spécimens qui suivent, ont 
une forme relativement courte. Ils proviennent tous 
de la même localité. 


LV. 1. Moule interne à 2 valves. — PButowit: — A4. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 


4—5. Autre moule interne à 2 valves. — 2 vues nor- 
males. — Butowitz — A4. 
6—7, id. 2 vues normales grossies. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


V. 1-—2. Moule interne à 2 valves. Forme médiocre- 
ment allongée. — 2 vues normales. — Lodenitz — 


d 4. 
3—4. id. 2 vues normales grossies. 
9. Autre moule interne à 2 valves. — Lodenitz — d4. 
6—"7. id. 2 vues normales grossies. 


On reconnaît sur ces moules les impressions mus- 
culaires. 


VI. 1—2. Moule interne conservant les 2 valves entrou- 
vertes. 2 vues normales. — Lodenit: — 44. 


3—4. id. © vues normales grossies. 


5. Spécimen incomplet, mais montrant une bonne vue 
cardinale. Moule interne. — ÆXoenigshof — 45. 


6. id. même vue grossie. 
7. Valve isolée. Moule interne. 


— Trubsko — d2. 


VII 1—2. Moule interne à 2 valves. — 2 vues nor- 
males. — ZLeiskow — A 5. 

3—4. Autre moule interne à 2 valves, un peu baillantes. — 
2 vues normales. — ZLeiskow — 45. 


5—6. id. 2 vues normales grossies. 


VIII. 1—2. Spécimen à 2 valves, conservant un frag- 
ment du test détérioré. — 2 vues normales. — En- 
virons de Æré, près Prague — 44? 

3. id. vue cardinale grossie. 


4. Autre spécimen conservant une partie du test. — 
même localité. 


5—6. id. 2 vues normales grossies. 


7. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 


On remarquera, sur le crochet de ces 2 spécimens, 
3 petites impressions pédales, Comme ces apparences 
ne se montrent sur aucun autre des spécimens figurés 
pour représenter Leda Bohemica, on pourrait douter 
de l'identité absolue des 2 derniers, case VIII, avec 
tous les autres. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
LIL Leda bilunata. Barr... . . . . . . . D 
1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. — 

Sterbohol -— 44. 

2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 

5. Autre moule interne à 2 valves. — Séerbohol — 


d4. 
6—7—8. id. 3 vues normales grossies. : 
9. Autre moule interne à 2 valves. — Séerbohol — d 4. 
10—11—12. 4. 3 vues normales grossies. 


13. Autre spécimen à 2 valves, conservant une partie 
du test. — Zodenit: — A4. 


14—15. d. 2 vues normales grossies. 


PL. 2%. 


Fig. Etage 


16. 24. fragment du test plus fortement grossi. 

17. Autre moule interne à 2 valves. — PBufowitz — d 4. 

18—19—20. id. 3 vues normales grossies. 

21. Autre moule interne à 2 valves, tronquées à droite. — 
Butowitz — 44. 

22—23—24. id. 3 vues normales grossies. 


On remarquera, sur la plupart des spécimens, dans 
la région du crochet, des impressions pédales d’appa- 
rence variable. On reconnaît aussi les impressions 
musculaires habituelles, sur les bords opposés des 
valves. 


PL. 270. (suite) 


Fig. Etage 
IL D Leda perdentata. Bar. . . . . . . D 


1. Valve isolée. Moule interne montrant, sur la char- 
nière, une série de dents, qui s'étend inégalement 
sur les 2 côtés du crochet. — Sterbohol — 44. 


2. id. vue cardinale grossie. 

3. Autre valve isolée. Moule interne montrant les 
mêmes apparences que le précédent, — Leiskow — 
d 5. 


4. id. même vue grossie, montrant les impressions mus- 
culaires opposées. 

5. Autre valve isolée. Moule interne. — Xoenigshof — 
d 5. 

6. id. vue cardinale grossie. 

7. Autre valve isolée, un peu endommagée au crochet, 
ce qui permet de mieux voir la série des dents des 
2 côtés. — Sterbohol — d4. 

8—9. id. 2 vues normales grossies. Le crochet a été 
restauré. On voit les 2 impressions musculaires 
opposées. 


IL. Leda éncola. Bar. . .........7D 


1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves. 
Moule interne. — Wosek — d1. 

2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 

5. Autre spécimen plus développé. Moule interne con- 
servant les 2 valves. — Leiskow — 45. 

6—7—8. id. 3 vues normales grossies. 

9—10. Autre spécimen. Valve isolée. Moule interne. — 

2 vues normales. — Mt. Drabov — d2. 

Spécimen conservant ses 2 valves accolées par la 

charnière, mais écrasées. Moule interne montrant 

l'impression du test. — Trubin — 43. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer les 

ornements. 

Valve isolée. Moule interne. — Collines de Vince, 

près Beraun — 43. 

Valve isolée, opposée à la précédente. 

terne. — Trubin — 43. 

Autre spécimen de petite taille. Valve isolée. Moule 

interne. — Michle, près Prague — 45. 

16—17. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne. — Æuchs, près Prague — 45. 


11 


12. 
13. 
14. 


Moule in- 


15. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 

IV. Leda decurtata. Bar... . .....7D 

1. Valve isolée. Moule interne. — Michle, près Pra- 
gue — 45. 


2. id. même vue grossie. 


3. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
interne. — Beraun — A4. 


4. id. même vue grossie, montrant les impressions 
musculaires opposées et la ligne palléale. 


5. Autre spécimen montrant les 2 valves accolées par 


Moule 


la charnière. Moule interne. — Collines de Vi- 
nice près Beraun. — d3. 

6. Valve isolée.. Moule interne. — Collines de Vi- 
nice — d3. 


7. id. même vue grossie. 


8. Valve isolée de la plus grande taille. Moule interne 
conservant quelques traces des ornements. — Collines 
de Vinice — 43. 

9. 2d. même vue grossie. 


V. Leda siémilaris. Barr. . . . . . . . D 


1. Valve isolée. Moule interne conservant quelques 
traces des ornements. — ÆKoenigshof — 45. 

2. id. même vue grossie, montrant la série des dents 
sur le bord à droite. 

3. Autre valve isolée. Moule interne, montrant une 
série de dents sur le bord à droite. — Leiskow — 
d 5. . 

4. id. même vue grossie. 

5. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule 
interne, montrant une série de dents sur la charnière 
à gauche. — Xoenigshof — 45. 

6—7. id. 2 vues normales grossies. 

8. Spécimen conservant ses 2 valves accolées par la 
charnière. Moule interne. — Trubin — 43. 

9. 24. même vue grossie, montrant les séries de dents 
sur la charnière. 
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PL 271. 


Fig. Etage | 


IL Nucula amica. Bar... ......D 


1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. — 
Stérbohol — d4. 

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies. 

5. Autre spécimen conservant ses 2 valves. 
terne. — Stromky — d4. 

6—7—S8. 24. 3 vues normales grossies. 


On remarquera, sur ces figures, la série des dents 
sur la charnière, les impressions pédales sur le crochet 
et une grande impression musculaire à gauche, fig. G. 


Moule in- 


9. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. — PBu- 
towitz — A4. 


10—11—12. id. 3 vues normales grossies. 


13. Autre spécimen à 2 valves, plus petit. 
terne. — Butowitz — d4. 


14—15—16. ?d. 3 vues normales grossies. 
17—18—19. Spécimen de la plus grande taille. Moule 


Moule in- 


interne, — 3 vues normales. —- Leiskow — 45. 
20. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. — Leis- 
kow — 45. 


21—22. id. 2 vues normales grossies. 

23. Valve isolée. Moule interne conservant la trace des 
ornements transverses, interrompus par des brisures. — 
Leiskow — 45. 

24. id. fragment de la surface grossi pour montrer ses 
apparences vers le bord. 


Divers spécimens montrent, comme celui des fig. 5 
à 8, les dents sur la charnière, les impressions 
pédales sur le crochet et une impression musculaire, 
mais avec quelques variations individuelles. 


II. Nucula contrastlans. Bar. . . . . D 


1. Spécimen conservant les 2 valves. Moule interne. — 
Liecben — 44. 
2— 3-4, id. 3 vues normales grossies. 


On voit sur le crochet quelques petits plis et les 
impressions musculaires sur les bords opposés. 


5. Autre spécimen conservant ses 2 valves. Moule in- 
terne avec les mêmes apparences que le précédent. — 
Butowitz — d4. 

6—7—S$8. ?d. 3 vues normales grossies. 


9. Autre spécimen conservant les 2 valves avec le test 
un peu détérioré. — Séromky — 44. 


10—11. 74. 2 vues normales grossies. 


12. Valve isolée, conservant une partie de son test dété- 
rioré. — Stromky — A4. 


13—14. ?d. 2 vues normales grossies. 

15. Valve isolée, conservant une partie de son test. — 
Stromky — 44. 

16. id. fragment du test grossi. 


Sur tous les spécimens, le moule interne montre, 
à partir du crochet, 2 ou 3 impressions rayonnantes. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 


IL. Nucula compar. Bar. . . . . . . . D 


1. Moule interne à 2 valves. — ZLodenitz — d4. 

2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 

5. Autre moule interne à 2 valves. — ZLodenitz — 
d 4. 


6—7—8. sd. 3 vues normales grossies. 

On remarquera, sur la fig. 6, les 2 impressions 
musculaires opposées, très développées et 3 petites 
impressions pédales sur le crochet. 

9. Autre spécimen, conservant ses 2 valves recouvertes 
par leur test. — Lodenitz — 44. 

10—11. 4. 2 vues normales grossies. 

12. Autre spécimen à 2 valves conservant leur test. — 
Lodenitz: — 44. £ 

13— 14. ?d. 2 vues normales grossies. 

Ces 2 derniers spécimens, ne montrant aucune 
trace des impressions internes, présentent cependant 
par leur contour la preuve de leur identité spécifique 
avec les 2 spécimens précédents. Ils proviennent 
tous de la même localité. 

15. Valve isolée, dont les bords sont un peu recouverts 
par la roche, de sorte que le contour parait tri- 
angulaire. Elle montre le test très bien conservé 
avec ses ornements. — Lodenitz — d4. 


16. ?d. fragment du test grossi. 


IV. Nucula ponderata. Bar. . . . . . D 


1. Spécimen de petite taille. Moule interne conservant 
les 2 valves. — ZLodenitz — d4. 


2—3— 4. id. 3 vues normales grossies. 


On voit les séries de dents de chaque côté de la 
charnière et les 2 impressions musculaires opposées. 


Nucula Pragensis. Barr. . . . . . D 


5. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne 
un peu défiguré par la compression. — Prague — 
Jardin du prince Lobkowitz — Kleinseite — 44. 

6—7—S8. id. 3 vues normales grossies. 
Ces vues montrent les dents sur la charnière, 
diverses impressions musculaires principales ou pé- 
dales et une granulation sur la surface des valves. 
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PL 272. EXPLICATION 
Fig. Etage 
L Nucula obrusa. Bar. D 
1. Jeune spécimen, conservant ses 2 valves. Moule 


interne. — Lodenitz — A4. 
2— 3-4. id. 3 vues normales grossies. 


5. Autre spécimen un peu plus grand, conservant ses 
2 valves. Moule interne. — Stérbohol — d4. 


6—7-—S$S. id. 3 vues normales grossies. 

9. Autre spécimen, conservant les 2 valves. 
interne tronqué. — Stérbohol — 44. 

10— 11. ?d. 2 vues normales grossies. 

12. Autre spécimen, conservant 
interne. — Sférbohol — d4. 

13— 14. ?d. 2 vues normales grossies. 

Sur chaque valve, on voit 3 petits tubercules, ou 
impressions pédales, qui ne sont pas suffisamment 
distinctes sur la fig. 14. 

15. Autre spécimen. Valve isolée, montrant les caractères 
de lespèce. Moule interne. — Butowitz — d4. 
16—17. id. 2 vues normales grossies. 

Nous reconnaissons les 3 impressions pédales dans 

la région du crochet, mais elles n’ont pas été figurées. 


Moule 


les 2 valves. Moule 


D 


1. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. — 
Butowitz — àd4. 
2—3— 4. id. 3 vues normales grossies. 
On voit distinctement sur les figures les 2 im- 
pressions musculaires opposées et diverses impressions 
pédales. 


II. Nucula incisa. Bar. . 


5. Autre spécimen de meme taille. Moule interne avec 
les 2 valves. — Butowitz — d4. 
6—7—S$. id. 3 vues normales grossies. 

On reconnaît très bien, près du crochet, une in- 
cision sur le moule interne, mais elle est trop peu 
marquée sur les figures. 

Autre spécimen. Moule interne à 2 valves. — Puto- 
witz — À 4. 
10—11. 24. 2 vues normales grossies. 


9. 


12. Autre spécimen de grande taille, un peu aplati par 
la compression et conservant un fragment du test sur 
le bord frontal. — Butowitz — d4. 

13. id. même vue grossie. 


14. Autre moule 
d 4. 


15—16. id. 2 vues normales grossies. 
plusieurs tubercules ou 


interne à 2 valves. — ZLodenitz — 


Ces 2 figures montrent 
impressions pédales. 


DES FIGURES. 


Etage 
D 


1. Moule interne à 2 valves. Le bord à droite est un 
peu ébréché. — Wosek — d1. 


2—3— 4, id. 3 vues normales grossies. 


Fig. 


III. Nucula applanans. Barr. 


5. Autre moule interne à 2 valves. — Wosek — d1. 
6—7--S. id. 3 vues normales grossies. 
9. Autre moule interne à 2 valves. — Wosek — di. 


10—11—12. id. 3 vues normales grossies. 


13. Autre spécimen à 2 valves, conservant une partie 
du test. — Séromky — d4. 


14—15. ÿd. 2 vues normales grossies. 


16. id. fragment du test plus fortement grossi pour 
montrer ses ornements. 


D 


1. Valve isolée. Moule interne montrant un pli à gauche, 
sur le côté postérieur. — Environs de Beraun — 


d 4. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 
4, Autre moule interne semblable. 


IV. Palaeaneilo flectens. Barr. 


— même localité. 
5. id. même vue grossie. 


6. Autre valve isolée. Moule interne opposé aux pré- 
cédents. — ZLibomischl — 45. 


—8. id. 2 vues normales grossies. 

V. Nucula protensa. Barr. . .....D 

1. Valve isolée. Moule interne. — Gross-Kuchel — 
d 5. 

2. id. meme vue grossie. 

3. Autre valve isolée. Moule interne. — Butowitz — 
d 4. 

4-5. id. 2 vues normales grossies. 

8. Autre valve isolée, conservant son test. — Trubin — 
d 3. 


9. 2d. fragment du test grossi. 


D 


6. Valve isolée. Moule interne, montrant quelques dents 
sur le bord à gauche, et l'impression musculaire sur 
le bord opposé. — Butowitz — 44. 


7. id. même vue grossie. 


Nucula éncongruens. Barr. 
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Fig. 


I. 
Île 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Nucula librans. Bar. . D 
Valve isolée. Moule interne conservant quelques 
traces des ornements. — ÆXoenigshof — 5. 


2—3. id. 2 vues normales grossies. 


4. 


5. 
6. 


E 


Autre valve isolée, montrant la trace de l’impres- 


id. même vue grossie. Brisure à gauche du crochet. 


Autre valve isolée. 


Moule interne montrant, comme | 


| 


le précédent, la ligne palléale. — Mt. Kosor — | 


d 5. 
id. même vue grossie. 


On remarquera, que ces valves offrent entre elles 
de légères différences. 


Nucula deformis. Barr. 


Valve isolée, conservant l'empreinte du test. 
Collines de Vinice, près Beraun — d3. 


id. même vue grossie. 


D 


Fig. 


Ë 


| IL Leda ala. 


PL 273. 


Etage 


BTE à © . D 


1. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves. 


Moule interne, montrant les impressions musculaires. — 
Wosek — d1. 


| 2—_3. id. 2 vues normales grossies. 
sion palléale. Moule interne. — Koenigshof — 45. 


4, Valve isolée. Moule interne. — Koenigshof — 45. 
5. 2d. même vue grossie. 


6. Autre spécimen. 


Moule 
Koenigshof — 45. 


interne à 2? valves. 


| 7—S. id. 2 vues normales grossies. 


EXPLICATION 


PI. 272: (suite) 


Fig. Etage 

III. Nucula extrema. Bar. . . . . . . D 

1. Valve isolée. Moule interne. — Mt. Kosov — 
d 5. 


2—3. id. 2 vues normales grossies. 

4. Autre valve isolée, semblable à la précédente. Moule 
interne. — Mt. Kosov — 45. 

5. 4. même vue grossie. 

6. Autre valve isolée, semblable aux précédentes, mais 
conservant la trace des zones concentriques de la 
surface. — Mit. Kosov — 45. 

7. id. même vue grossie. 

8. Autre valve isolée, opposée aux précédentes. Moule 
interne. — Mt. Kosov — 45. 

9. id. même vue grossie. 

Les séries de dents sont visibles sur la plupart 
de ces spécimens. 


IV. Nucula faba. Barr. . . . . _. AUD 


1. Moule interne à 2 valves. — Wosek — d1. 
L’impression musculaire près du crochet est très 
distincte. 
2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 

5. Autre spécimen. Moule interne, montrant les 2 valves 
accolées. Cette figure est grossie environ 2 fois. — 
Trubin — 43. 

6. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. — 
Koenigshof — 45. 

7. id. même vue grossie. 


8. Autre spécimen, conservant ses 2 valves un peu 
endommagées à droite et montrant une partie du 
test. — Lieben — d4. 


9. 24. fragment du test grossi pour montrer les orne- | 


ments. 


V. Nucula major. Bar... ......7D 


1—2. Spécimen à 2 valves. Moule interne mal conservé. —- 
2 vues normales. — Stérbohol — d4. 

3—4—5. Autre spécimen à 2 valves, conservant une 
partie du test. —- 3 vues normales. — Séérbohol — 


d 4. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
VI. Nucula neglecta. Barr... . . . . . . D 


1. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace des 
ornements. — Mt. Kosor — 45. 


2. id. mème vue grossie. 

7. Autre valve isolée. Moule interne. — Vinice, près 
Beraun — 43. 

8. ?2d. même vue grossie. 

9. Autre spécimen montrant les 2 valves accolées. — 
Trubin — 43. — Nature douteuse. 
Nucula praecox. Bar... .....D 


3. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace des 
ornements. — Zrubin — 43. 


4, id. même vue grossie. 


Nucula émpatiens. Bar. . . . . . D 


5. Valve isolée. Moule interne. — Mt. Kosov — 45. 
6. id. même vue grossie. 


VIL Nucula dispar. Barr. . . . . . . . D 


1. Spécimen de très petite taille. Monle interne à 
2 valves, très bien conservé. — Wosek — d1. 
2—3-4. id. 3 vues normales grossies. Elles montrent 
les impressions musculaires et pédales. 

5. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. — 
Wosek — d1. 

6—". id. 2 vues normales grossies. 

8. Autre spécimen à 2 valves. Moule interne. Vue car- 
dinale. — Wosek — d1. 

9. Spécimen de petite taille. Valve isolée. Moule in- 

terne. — Prague — Puits devant l’église St. Ni- 

| colas — Kleinseite — 44. 

10—11. id. 2 vues normales grossies. 

| 12. 2d. fragment du moule externe, grossi pour montrer 
les ornements très prononcés. 

13. Spécimen à 2 valves. Moule interne. — Butowitz — 
d 4. 

14—15—16. id. 3 vues normales grossies. 

17. Autre spécimen à 2 valves accolées. Moule interne. — 
Koenigshof — 45. 


| 
| 
| 
4 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Nucula sémplicior. Barr. . . . . . D 
Voir case IV. 


Valve isolée. Moule interne conservant l’empreinte 
très distincte des ornements. — 7rubin — 43. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 


Nucula subrotunda. Bar. . . . . D 
Voir PI. 277. 


Spécimen montrant les 2 valves accolées par la 
charnière. Moule interne. — Trubin — d3. 
id. mêmes valves grossies. 

On voit sur chaque valve une fossette entre le 
crochet et le bord postérieur, mais elle n’est pas bien 
indiquée sur les figures. 


ox 


14. 


15—16. Valve isolée, de la plus grande taille. 


PL. 274 


Etage 


Nucula domina. Bar. . . . . . . . D 


Moule interne con- 


Trubin 


Valve isolée, de moyenne taille. 
servant l'empreinte des ornements. — 
d 3. 

id. fragment de la surface grossi, montrant les stries, 
qui s’effacent vers le milieu de la valve. ; 


Autre spécimen. Valve isolée, conservant des frag- 
ments du test, transformé en pyrite de fer. — 7yru- 
bin — d3. 

Autre spécimen, montrant les 2 valves accolées par 
les crochets. Moule interne conservant l'empreinte 
très distincte des ornements. — Trubin — 43. 
id. fragment de la surface grossi. 

Autre spécimen conservant les 2 valves accolées. 
Elles montrent des fragments du test transformé en 
pyrite de fer. — Trubin — 43. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 


Spécimen de petite taille, montrant les 2 valves 


accolées. Moule interne. — Trubin — d3. 
Autre spécimen de taille moyenne. Moule interne 
montrant les 2 valves accolées. — Trubin — 43. 


Autre spécimen montrant les 2 valves juxtaposées. 
Moule interne. — Mt. Drabov — 42. 


Moule 
interne. — 2 vues normales. — Praskoles — d 


PL 274 (it IXPLICATION 
Fig Etage 
IL Nucula obolina. Bar. D—E 

1. Spécimen à 2 valves. Moule interne. — Lochkow — 


e2. 
2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 
D. Valve isolée, conservant une partie du test lisse. — 
Collines entre Bubowitz et Lodenitz — e2. 


id. même vue grossie. 


RUE 


Moule interne. — (Gross-Kuchel — 45. 


S. id. meme vue grossie. 

III. Nucula? swperstes. Barr. . H 

1. Valve isolée, de petite taille, conservant une partie 
du test. — Srbsko — h1. 

2. id. même vue grossie. 

3. Autre valve isolée, montrant des fragments du test 
mal conservés. — Srbsko — h1. 

4, id. même vue grossie. 

9. Autre valve isolée. Moule interne avec quelques 


fragments du test. — Srbsko — h1. 
id. même vue grossie. 
. Autre valve isolée, conservant son test. — Srbsko — 


h1. 
. id. même vue grossie. 


id. fragment du test plus fortement grossi, montrant 
les ornements. 


Nucula simplicior. Barr. 
Voir case I, fig. 1—2. 


E 


1. Spécimen de grande taille, conservant les 2 valves 

et quelques fragments du test. — Slivenetz — e2. 

2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 

x. Autre spécimen plus petit, conservant ses 2 valves 
et quelques fragments du test. — Xonwaïka — e2. 

6—7—S8. id. 3 vues normales grossies. 

9. id. fragment du test plus fortement grossi pour 
montrer les ornements. 

10. Autre spécimen plus petit, conservant ses 2 valves. 
Moule interne moutrant quelques traces des orne- 


ments. —- Slivenetz — e2. 

11—12—13. d. 3 vues normales grossies. 

14. Valve isolée, montrant des zones très marquées. 
Moule interne, — Justice — e2. 

15. id. même vue grossie. 

16. Autre valve isolée, conservant son test et montrant 
les mêmes zones. — Zistice — e2. 

17. id. même vue grossie. 


Autre valve isolée, plus arrondie que la précédente. | 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


V. Nucula fazmescens. Barr. D 


1. Valve isolée. Moule interne. — Praskoles — d4. 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 


F 


4—5. Valve isolée, un peu ébréchée au bord droit. Moule 
interne montrant quelques traces des ornements. — 
2 vues normales. — Lochkow — f1. 

6—7. Autre valve isolée. Moule interne. — 2 vues nor- 
males. — Lochkow — f1. 


Nucula perplectens. Barr.. 


| $. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule 
| interne. — ZLochkow — f1. 
Nucula e/ongans. Barr. F 
9—10. Valve isolée, un peu allongée en travers. Moule 
interne. — 2 vues normales. — Lochkow — f1. 
11—12. Autre valve isolée. Moule interne. — 2 vues 
normales. — Lochkow — f1. 
Nucula? porens. Barr. . . E 
13—14. Valve isolée. Moule interne conservant une partie 
du test. — 2 vues normales. — Collines entre Lo- 


et Bubowitz --- e2. 


id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 


denitz 


15. 


Cette valve unique montre distinctement les 2 im- 
pressions musculaires opposées et la ligne palléale. 
Ces impressions sont placées symétriquement de chaque 
côté du crochet. 


On ne voit aucune trace des dents sur les lignes 
cardinales. 
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EXPLICATION 


Fig. 


L Synek antiquus. Barr... . . . .. 
Voir PI. 267. 


1—2. Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves. 
Moule interne. 2 vues normales. — Wosek — 
d1. 

Valve isolée. 
. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
interne. — Gross-Kuchel — 45. 

Autre valve isolée. Moule interne, conservant l’im- 
pression très distincte des ornements. — Leiskow — 
d 5. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer le 
réseau des ornements. Il est pris sur le bord pos- 
térieur vers la gaucue. 

Valve isolée, opposée à la précédente. Moule interne 
conservant l'empreinte des ornements. — Mt. Kosov — 


d 5. 


Moule interne. — Trubin — 43. 
Moule 


8. Spécimen montrant les 2 valves. — Bout postérieur 
amaigri. Voir fig. 28. Moule interne. — Zahor- 
ëan — 44. 

9. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, con- 
servant la trace tres distincte des stries Jlongitudi- 
nales. — Libomischl — 45. 

10. ?d. fragment de la surface grossi pour montrer ses 
ornements. 

11. Valve isolée, un peu plus grande. Moule interne. — 


Mt. Drabor — d2. 


12—13. Spécimen à 2 valves, conservant sur l’une d'elles 
la plus grande partie du test. Sa surface présente 
des stries rayonnantes, très prononcées, analogues 
à celles des fig. 9—10. 2 vues normales. 
Lodenitz — 44. 


14. d. fragment de Ja surface grossi pour montrer ses 
ornements. 

15—16—17. Spécimen de taille moyenne, conservant les 
2 valves. — Moule interne. — 3 vues normales. — 


Leiskow — 45. 

1$—19,. Autre spécimen un peu plus grand, conservant 
ses 2 valves. Moule interne. — 2 vues nor- 
males. — Leiskow — 45. 

20—21.5Autre spécimen à 2 valves, un peu moins dé- 
veloppé. Moule interne. 2 vues normales. 
Leiskow — 45. 

22. Autre spécimen de forme un peu moins allongée, 
montrant les 2 valves accolées par les crochets. 
Moule interne. — Leiskow — 45. 

23. Valve isolée, de forme analogue. Moule interne, con- 
servant la trace des ornements transvérses. — Leis- 
ko — 45. 

24--25. Autre spécimen à 2 valves et de forme allongée. 
L'une des valves conserve une partie du test. — 
2 vues normales. — ZLodenitz — 44. 


26. ?d. fragment du test grossi. Il montre les stries 
transverses très marquées, tandisque les stries rayon- 
nantes sont très faibles. 

27. Spécimen de la plus grande taille et de forme al- 
longée. Moule interne, montrant les 2 valves acco- 
lées par la charnière. — Leiskow — 45. 


28. Autre spécimen de méme taille, montrant aussi les 
2 valves accolées. Moule interne. Les valves offrent 
une transition entre la forme arrondie et la forme 
allongée comme la fig. 8. — Leiskow —- 45. 


DES FIGURES. 


Etage 
D 


Moule interne. — 


Fig. 
IL Dceruska prémula. Bar. 


1. Valve isolée, de très petite taille. 
Wraë — 43. 


2—3. Spécimen un peu plus grand, conservant ses 2 valves, 


dont chacune est figurée. Moule interne. — Leis- 
kow — 45. 

4. Valve isolée, plus grande. Moule interne, montrant 
l'empreinte du test. — ZLodenitz — 44. 

5. Autre valve isolée, à peu près de méme taille. Moule 
interne. — entre Fuchs et Krë, près Prague — 
d5. 

6—7—$8. Spécimen plus développé, conservant ses 2 valves. 
Moule interne. — 3 vues normales. —- Leiskow — 
d5. 

9—10—11. Autre spécimen un peu plus grand. Moule 
interne. — 3 vues normales. — Zodenitz — dd. 

12—13—14. Autre spécimen de même taille. Moule 
interne. — 3 vues normales. -- Zeiskow — 45. 

15—16—17. Autre spécimen à 2 valves, un peu moins 
grand. Moule interne. 3 vues normales. — Leis- 
kow — 45. 

18—19—20. Autre moule interne à 2 valves, conser- 
vant la trace des ornements. — 3 vues normales. — 


Leiskow — dà5. 
21—22 23. Autre spécimen de taille moyenne, conser- 
vant ses 2 valves. Moule interne, montrant l’im- 


pression des ornements. —- 3 vues normales. — 
Leiskow — 45. 

24—25—26—727. Autre moule interne à 2 valves, con- 
servant la trace des ornements. — 4 vues normales. — 


Leiskow — 45. 

Les vues 26—27 correspondent au bord antérieur 
et au bord postérieur. 

28—29. Autre spécimen de même taille, conservant ses 
2 valves. Moule interne, montrant la trace des orne- 
ments. 2 vues normales. — Leiskow — 45. 

Tous les spécimens qui précèdent, au nombre de 
12, représentent la forme allongée, à partir du plus 
jeune âge jusqu'à l’âge adulte. 

Au contraire, les 4 spécimens qui suivent, con- 
trastent par leur forme plus large et plus courte. 
Nous les distinguons par le nom de Varietas cur- 
tior. 


D 


Valve isolée, de petite taille. Moule interne, conser- 
vant l'empreinte des ornements. — XKoenigshof — 
d 5. 

Autre valve isolée. Moule interne, montrant aussi 
l'empreinte des ornements. — Leiskow — 45. 
Autre moule interne, mieux conservé et montrant 
les mêmes apparences. — Xoenigshof — 45. 

Les 3 spécimens qui précèdent, représentent une 
semblable valve. (Celui qui suit, montre la valve 
opposée. 

Valve isolée. Moule interne, conservant la trace des 
ornements. — Leiskow — 45. 


Varietas ca'tior. Bar. 
30. 


31. 
32. 


33. 
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PI. 276. 


Etage 

G 

1—2. Valve isolée, conservant une partie du test. — 
2 vues normales. — Wawrowitz — g2. 

3. ?d. fragment du test grossi pour montrer les orne- 


Fig. 


L Astarte subrotunda. Barr. 


ments. Il est pris vers le bord frontal. 
IL Astarte? discoidea. Barr. F 
Voir PI. 267. 


1—2—3— 45. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule 
interne, montrant quelques traces des ornements. — 


5 vues normales. — Xonieprus — f2. 

6. Valve isolée, un peu moins développée, conservant la 
trace des ornements. — Konieprus — f2. 

7. Autre valve isolée, de grande taille, offrant les mêmes 
apparences, mais plus prononcées. Moule interne. — | 
Konieprus — f2. 

8. id. profil longitudinal. 

III. Astarte lacerata. Barr. | E 


Variété de A. Bohemica. Bar.| 
1—2. Spécimen de grande taille. Moule interne, montrant 
un grand nombre de zones, très prononcées et irré- 
gulières. — 2 vues normales. — ZLochkow — e2. 


IV—V— VI. Astarte Bohemica. Barr. E 


IV. Les spécimens figurés sur cette case se distinguent 
par des ornements rayonnants peu prononcés dans la 


nature. 
1—2. Valve isolée. Moule interne. — 2 vues normales. — 
Karlstein — e2. 


3. 24. profil longitudinal. 

4—5. Autre valve isolée, plus grande, conservant une 
partie du test. — 2 vues normales. — Xarlstein — 
e2. 

6. ?d. profil longitudinal. 
7. id. fragment de la surface grossi. On voit à gauche 
le test et à droite le moule interne. 

8—9. Autre valve isolée, un peu endommagée. Moule 
interne. — 2 vues normales. — ÆKarlstein — e2. 

10. 24. profil longitudinal. 

11—12. Autre valve isolée, de plus petite taille, un peu 
“hbnnse — 2 vues normales. — ÆKarlstein — 
es. 

13. ?d. profil longitudinal. 

14—15. Autre valve isolée, de petite taille, un peu 
ébréchée à gauche. Moule interne. — 2 vues nor- 
males. — Dworetz — e2. 

16. id. profil longitudinal. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 


V. Les spécimens figurés sur cette case se distinguent 
par l’absence des ornements rayonnants. 


1. Valve isolée, de petite taille, subéquilatérale. Moule 
interne. — Wallon de Slivenetz — e2. 

2. id. profil longitudinal. 

3. Autre valve isolée, plus petite, subéquilatérale, Moule 
interne. — ÆKarlstein — e2. 

4. id. profil longitudinal. 


5—6. Valve isolée, de moyenne taille, subéquilatérale. 
Moule interne, conservant la trace très distincte des 
ornements. 2 vues normales. — ÆXarlstein — 
e 2. 

7. id. profil longitudinal. 
8—9. Autre valve isolée, inéquilatérale. Moule interne 


conservant une partie du test. — 2 vues normales. — 
Vallon de Slivenetz — e2. 


10. id. profil longitudinal. 

11. 24. fragment de la surface grossi. La partie gauche 
représente le test, et la partie droite, le moule in- 
terne. 

12—13. Autre valve isolée, de grande taille, inéquilaté- 
rale. Moule interne. — 2 vues normales. — Karl- 
stein — e2. 


14. ?d. profil longitudinal. 


15—16. Autre valve isolée, de taille moyenne, conser- 
vant la plus grande partie du test, semblable au moule 
interne. — 2 vues normales. — Xarlstein — e2. 


17. id. profil longitudinal. 


VI. Les spécimens figurés sur cette case, se distinguent 
par des ornements rayonnants très prononcés. 

1—2. Valve isolée, conservant des fragments du test. — 
2 vues normales. — Lochkow — e2. 

3. ?d. profil longitudinal. 


4. Grande valve très endommagée. 
Lochkow — e2. 


5. id. profil longitudinal. 
6. Autre valve isolée. Moule interne. — Dworetz — 


e2: 
7. id. profil longitudinal. 


8—9. Autre valve isolée, de petite taille, endommagée 
à gauche. Moule interne. 2 vues normales. — 
Dworetz — e2. 


10. 24. profil longitudinal. 


Moule interne. — 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 


L Posidonomya eugyra. Barr. . . . E 
Voir PL. 178—230. 


1. Valve isolée. Moule interne, conservant l’empreinte 
des ornements. — Dworetz — e2. 

2. Autre spécimen un peu plus grand, conservant son 
test. Mais la partie gauche de la valve est endom- 
magée. — Lochkow — e 2. 

3. Autre valve isolée, de taille moyenne, conservant son 
test. — Lochkow — e2. 

4. id. même vue grossie. 

5. Autre spécimen de petite taille. Valve opposée, conser- 
vant son test. — Lochkow — e2. 

6—7. id. 2 vues normales grossies. 

Par l'effet du grossissement, les zones concentri- 
ques paraissent plus larges dans ce spécimen que 
dans les précédents. 


PL. 277. 


Fig. Etage 
IL Posidonomya praecox. Barr. . . D 


1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — 
Trubin — d3. 

2-3. id. 2 vues normales grossies. 

4. Autre spécimen un peu plus développé que le pré- 
cédent et conservant son test. — Trubin — d3. 

5—6. 2d. 2 vues normales grossies. 

7. Autre spécimen. Valve isolée, de très petite taille, 
conservant son test. — au nord de Vraë — d3. 

S—9. id. 2 vues normales grossies. 


La petite taille de ces spécimens rappelle l’appa- 
rence des embryons non figurés de Nucula domina, 
PI. 274, qui se trouve dans les mêmes localités. 


EXPLICATION 


pl d11. (suite) 


Fig. Etage 
III. Cardiola? producta. Bar. . .. . E 


1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne. — 
Dworetz — e2. 
2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 

Les zones horizontales de cette valve sont com- 
parables à celles des Cardiola. Mais il n'existe 
aucune trace de rainures longitudinales et nous ne 
pouvons constater l'existence d'aucune aréa. — Com- 
parer Card. grandis PI. 159. 


IV Astarte minuscula. Bar. . . . . . E. 


1. Spécimen conservant ses 2 valves avec leur test. | 


Il présente une taille embryonnaire. — Borek — 
ei, dans les sphéroides calcaires. 


2-34. id. 3 vues normales grossies. 


5. Valve isolée, conservant son test. — même localité. 

6—7. id. 2 vues normales grossies. 

8. Autre valve isolée, conservant son test. — même 
localité. 


9— 10. id. 2 vues normales grossies. 


Sur cette valve, la zone du contour, montrant le 
moule interne, est ornée de stries longitudinales. 


11. Autre valve isolée, plus développée, conservant une 
partie du test. — même localité. 


12—13. d. 2 vues normales grossies. 


La fig. 12 montre, que la partie du test, conservée 
près du crochet, est ornée de stries transverses, tan- 
disque le reste de la surface présente des stries lon- 
gitudinales sur le moule interne. 


V. Astarte monela. Bar... ......E 


1. Spécimen de la plus grande taille, conservant son 


test d’une extrême ténuité. — Karlstein — e2. | 


2. id. même vue grossie. 

3. td. section transverse linéaire. 

4. Autre spécimen plus petit, conservant une partie du 
test vers le bord. — Karlstein — e2. 

5. id. même vue grossie. 

6. id. section transverse linéaire. 


VL Nucula subrotunda. Bar. . . . . D 
Voir PI. 274. 
1. Valve isolée. Moule interne, conservant des fragments 
du test détériorés. — Trubin — 43. 
. 14. même vue grossie. 
. id. section longitudinale linéaire. 


© RS 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
VIL Astarte suspecta. Barr... .. ..F 


1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace 


des ornements. — 2 vues normales. — Konieprus — 

F2: 

Astarie incerta. Barr... ......F 
3. Valve isolée. Moule interne. — Dworetz — f1. 


4—5. id. 2 vues normales grossies. 


Les zones horizontales, quoique faiblement mar- 
quées, sont visibles sur toute la surface de cette 
valve, mais plus prononcées dans la région du crochet. 


VIIL Astarte composila. Bar. . . . . E 
1—2. Valve isolée, conservant son test. — 2 vues nor- 
males. — ÆXolednik — e2. 

3. ?d. profil linéaire longitudinal. 

4. Autre spécimen de même taille. Moule interne con- 
servant la trace des ornements. — Rochers de 
Kozel — e2. 

5—6—7. Autre spécimen de grande taille, conservant 
des fragments du test, qui est d’une extrême ténuité. — 


\ 


3 vues normales. — Rochers de Kozel. — e2. 
IX. Astarte? orphana. Bar. . . . . . E 
1. Valve isolée, conservant son test. — Lochkow — 
e 2. 


2—3. id. 2 vues normales grossies. 
La fig. 2 montre très bien les stries longitudinales. 


Astarte granulosa. Barr. . . . . . E 
4. Valve isolée, conservant une partie de son test. — 

Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2. 
5—6. ?d. 2 vues normales grossies. 


7. id. fragment du test plus fortement grossi pour mon- 
trer les ornements. 
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378. EXPLICATION 

Etage 

Kralovna aviculoides. Barr. G 
Voir PI. 115—279. 


Spécimen de grande taille, montrant les côtes prin- 
cipales et les 3 côtes secondaires interjacentes. Moule 
interne. — Crochet à droite. — Hluboëep — g3. 

On remarquera que, par exception, il existe une 
côte intercalaire entre les côtes secondaires, largement 
espacées. Elle est relativement beaucoup plus faible 
et s'étend à partir du front jusque environ au tiers 
de la distance vers le crochet. Mais elle ne se montre 
que dans la région médiane de la valve. 


Cette apparence constitue la variété: 2n{erpolans. 


id. profil linéaire longitudinal, vers le milieu de la 
valve. 


Autre spécimen représentant la valve opposée avec 
le crochet à gauche. — Moule interne. — Alu- 
boëep — g3. 

id. vue de profil par le bord à droite sur la fig. 3. 
id. vue cardinale. 


On remarquera que ces 2 valves, qui n’appartien- 
nent pas à un même individu, présentent des propor- 
tions un peu différentes entre leurs dimensions en 
longueur et en largeur. (Chacune d’elles montre la 
trace d’une dépression transverse, qui n’est point 
concentrique au contour extérieur, mais qui pourrait 
représenter la ligne pailléale. 

Le spécimen fig. 3 à 5, étant distingué par son 
crochet plus fort et en même temps par des côtes 
secondaires plus serrées et plus saillantes, représente 
une variété, que nous nommons opulenta. 


DES FIGURES. 


Fig. 


de 


Etage 


Dualina ornithorhynchus. Bar... E 
Voir PI. 72. 

Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte 

distincte des ornements longitudinaux. — Jworetz — 

e 2. 

id. mème vue grossie. 


S. id. vue par le bord latéral à droite fig. 6, grossie. 
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EXPLICATION 


219. 


Etage 


Kralovna aviculoides. Bar. . . . G 
Voir PI. 115—278. 


Valve isolée. Moule interne. Crochet à droite. — 
Hluboëep — g3. 

On reconnaît les côtes principales et les côtes 
secondaires, dont le nombre est de 4 dans presque 
tous les intervalles. Une dépression très prononcée, 
non concentrique au contour, semble due à un acci- 
dent, qui aurait aggravé la dépression naturelle au 
droit de la ligne palléale. Voir une apparence ana- 
logue sur les figures de la PI. 278. 

id. vue de profil par le bord à droite fig. 1. 

id. vue cardinale. 

Autre spécimen. Moule interne détérioré sur une 
partie de la surface. Valve opposée à la précédente. 
Crochet à gauche. — Hluboëep — g3. 

Le nombre des côtes secondaires varie entre 3 et 4. 

La dépression, très marquée dans le spécimen 
fig. 1, est indiquée sur la partie à droite du spécimen 
fig. 4. Mais, comme elle est très faible, elle m’a 
pas été remarquée par le dessinateur. 


id. profil linéaire longitudinal. 


DES FIGURES. 


Etage 


Maminka fenax. Barr. . . . . . . E 
Voir PI. 183—187. 


6—7—$8. Valve isolée, montrant la rainure caractéristique 


à droite. Moule interne, conservant quelques frag- 
ments du test. — 3 vues normales. — Branik — 
e 2. 


9. ?d. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 


ments. 


10—11. Valve opposée, de petite taille, ne présentant 


pas une rainure comparable à celle de la fig. 6. 
Moule interne. — 2 vues normales. — Branik — 


e 2. 
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EXPLICATION 


20. 


Etage | 


Kralovna egregia. Barr. . . ... G 
Moir Pl:.127- 


1—2—3. Valve isolée, dont la surface détériorée permet 


cependant de reconnaître la trace des ornements. 
Moule interne. — 3 vues normales. — Æuboëep — 
83. 

id. vue en dessous du crochet pour montrer le bord 
cardinal. 


G 


Valve isolée. Moule interne un peu endommagé. Sa 
surface permet cependant de reconnaître les côtes 
principales et les côtes secondaires. Celles-ci sont 
au nombre de 3 dans presque tous les intervalles. — 
Huboëep — g3. 

On remarquera que, dans cette espèce, le crochet 
est placé presque au milieu de la ligne cardinale, 
droite et très étendue. La valve est presque équi- 
latérale. 

id. vue par le bord à droite fig 5. 
id. vue cardinale. 


Le dessinateur n’a pas rigoureusement dessiné la 
brisure du bord cardinal, à gauche de cette figure. 


Kralovna intermedia. Barr. 


DES FIGURES. 


Fig 


Etage 


Nucula? /atens. Barr. . . . . . . . E 


8—9. Valve isolée. Moule interne, conservant un fragment 


10. 


11. 


du test. — 2 vues normales. — Dlauha Hora — 
e2. 

La ligne cardinale est trop prolongée sur chaque 
côté, sur la fig. 8 et ne présente pas les angles 
figurés. 

id. fragment du test grossi. 


G 


Valve isolée, rappelant par sa petite taille les espèces 
de l'étage E. Moule interne, conservant quelques 
fragments du test, détériorés. — Hluboëep — g3. 


Lunulicardium reduxr. Barr.. 


12—13—14. ?d. 3 vues normales grossies. 


15. 


id. fragment de la surface pris près du bord frontal 
et grossi. 
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21. 


Etage | 


Avicula 


Pterinea ? 
Voir PI. 205—217—218. 


| aa. BATTRE ERP AENIE) 


Spécimen conservant ses 2 valves ayec une grande 
partie de leur test. — Konieprus — f2. 
Grande valve à peu près complète. 
Valve opposée, ou petite valve, divisée par des bri- 
sures: : 
id. vue de profil par le bord à droite sur la fig. 1. 
Le bord cardinal est placé horizontalement, comme 
sur les fig. 1—2. 
id. vue cardinale. 
id. fragment du test grossi. Il est pris vers le milieu 
de la fig. I. 
id. autre fragment de la surface grossi. Il est pris 
vers le milieu ae la petite valve fig. 2. Sur la 
moitié gauche on voit les apparences du test et 
à droite, son empreinte sur le moule interne. 


Fig. 


Fe 


11. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 

Kralovna pollens. Barr... .. . . G 
Voir PI. 128—339. 

Valve isolée. Moule interne, dont la surface est un 


peu détériorée, ainsi que le contour à gauche. — 
Tetin — g1. 

On reconnaît, dans quelques intervalles, la trace 
des côtes secondaires. Mais elles sont beaucoup trop 
marquées dans le dernier intervalle à gauche, qui 
est plus exactement représenté fig. 8. 

id. vue de profil par le bord à gauche fig. 7. 
id. vue cardinale. 

On remarquera, que cette valve est opposée à celle 
qui est figurée sur notre PI 128 et qui provient 
de la localité de Srbsko. 

id. fragment du moule interne grossi pour montrer 
les faibles impressions ou stries longitudinales, qui 
existent sur sa surface. 

Valve isolée, écrasée, qui se trouve sur l'intervalle 
médian entre les côtes de la fig. 7, à peu près au 
quart de la distance à partir du bord, en allant vers 
le crochet. Cette figure est fortement grossie. Nous 
ne pouvons attribuer cette valve à aucune de nos 
espèces figurées. 
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28 EXPLICATION 


Etage 
Bar EU EC 


Valve isolée. Moule interne. Le bord frontal à droite 
est détérioré. On reconnaît les côtes principales et, 
dans leurs intervalles, les côtes secondaires, au nombre 
de 3 ou 4. — Hluboëep — g3. 

id. vue de profil par le bord à gauche sur la fig. 1. 
id. vue cardinale. 


Kralovna rara. 


Panenka nobilis. Barr. . . . . . G 


Voir PI. 306. 


Valve isolée. Moule interne, conservant l’empreinte 

des côtes longitudinales, égales et régulièrement 

espacées. Cette apparence de la surface contraste 

avec celle des Xralouna. — Hluboëep — g3. 
Les stries obliques, visibles sur une partie de la 

surface, paraissent accidentelles. 

id. vue de profil par le bord à droite fig. 4. 

id. vue cardinale. 


DES FIGURES. 


| Fig. 


10. 


Etage 
Dualina? spoliata. Bar. . . . . . E 
Valve isolée. Moule interne, conservant quelques 


traces des ornements longitudinaux. La surface est 
divisée en 3 parties inégales par 2 dépressions par- 
tant du crochet, qui atteignent le bord frontal. — 
Dworetz — e2. 


id. vue cardinale grossie, pour montrer le bord de 
la valve sous le crochet. Ce bord porte, au droit 
du crochet, une petite échancrure, qui n’a pas été 
observée par le dessinateur. 


E 


conservant son 


Cardium? émperficiens. Barr. 
Valve isolée, de très petite taille, 
test. — Xozel — el. 


id. même vue fortement grossie pour montrer les 
ornements. 
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EXPLICATION 


283. 


Etage 
Barr: SU 


Valve isolée, conservant une partie de son test. — 
Lochkow — f1. 
id. vue de profil par le bord à droite. 


Silurina? obsolescens. 


id. vue cardinale. 

Cette forme problématique offre quelque analogie 
avec celle des jeunes spécimens de notre Prlridion 
nobile, figurés parmi nos (astéropodes, sur les 
PI. 46—47, de notre Vol. IV, non publiées. 

Tous ces fossiles proviennent des mêmes calcaires 
de Lochkow — f1. 


Panenka aberrans. Bar. . .. E 


A—5— 6. Valve isolée, conservant une partie du test. 


te 


9. 


Les contours sont un peu endommagés. — 3 vues 
normales. — Dlauha Hora — e2. 
id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 

L’obliquité des stries d’accroissement s’observe sur 
toutes les parties de la surface du fossile. 


G 


Valve isolée. Moule interne. — Hluboëéep — g3. 
On distingue les côtes principales et les côtes 

secondaires, qui sont au nombre de 3 dans chacun 

des intervalles. Le contour cardinal forme un angle 

obtus. 

id. profil linéaire longitudinal. 


Kralovna foliwm. Barr... . . . .. 


DES FIGURES. 


Fig. 


10. 


11. 
12. 


15. 


Etage 


Isocardia latissima. Barr. . . . . E 
Voir PI. 14—188—190. 


Spécimen de moyenne taille, dont le bord gauche 
est endommagé. Moule interne, conservant des frag- 
ments du test et l’empreinte des ornements de la 
surface. — Lochkow — e2. 
id. vue par le bord à gauche. 


id, vue cardinale. La ligne droite de la charnière 
est un peu ébréchée dans le fossile. Sous cette ligne, 
il existe une facette ou rainure étroite, qui corres- 
pond à un ligament. Elle n’a pas été observée par 
le dessinateur. Mais elle est marquée sur la figure 
correspondante de la PI. 190. 


id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Il est pris vers le bord à droite. 
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Fig. Etage 


Dualina elegantula. Barr. . . .. E 


Voir PI. 19. 
1—2—3—4. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements. — 4 vues nor- 
males. — Lochkow — e2. 


La fig. 1 montre un pli très marqué le long du 

bord à gauche. 

5—6—7—8. Autre valve isolée. Moule interne, 
servant la trace des ornements vers le bord. 
4 vues normales. — Lochkow — e2. 

La fig. 5, opposée à la fig. 1, montre un pli très 
faible près du bord à droite. 

Ces 2 valves opposées, montrant une forme très 
bombée en travers, ne nous paraissent pas appartenir 
à une même variété. Mais elles pourraient repré- 
senter 2 variétés symétriques, comme dans beaucoup 
d’autres espèces. Dans chacune de ces 2 variétés, 
la valve moins bombée serait jusqu'ici inconnue. 


con- 


Dualina farcata. Bar. . . . . . . E 
9—10—11. Valve isolée. Moule interne montrant l’em- 

preinte des ornements. — 3 vues normales. — Pra- 

nik — e2, 

Dualina frêmera. Bar. . . . . . . E 
12—13—14. Valve isolée. Moule interne, conservant 


l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 


Branik — e2. 


Dualina excisa. Bar. . . . . . . . E 
Voir PI. 37—38—39— 40. 


15—16—17—18—19-—20. Spécimen conservant ses 
2 valves et une partie du test. — 6 vues normales. — 
Dlauha Hora — e2. 

Les 2 vues latérales, fig. 17—18, montrent l’inégale 
saillie des crochets et l'apparence un peu différente 
des bords latéraux opposés. 

id. fragment de la surface grossi. La partie à gauche 
montre le test avec ses ornements, tandisqu’on voit 
à droite l'apparence du moule interne. 


21. 


| Fig. 


DES FIGURES. 


Etage 
Mytilus parens. Barr. . ......E 
Voir PI. 210. 


22—23. Valve isolée. Moule interne, montrant quelques 
traces des ornements concentriques. Les petites pro- 


tubérances sur sa surface sont accidentelles. — 2 vues 

normales. — Bramk — e2. 

Panenka exrpansa. Bar. . ....F 
Voir Pl l53: 

24. Valve isolée, de la plus grande taille connue. Moule 
interne, conservant la trace des ornements longitu- 
dinaux. — Gross-Kuchel — f1. 

25. id. profil linéaire longitudinal. 

Astarte? inchoata. Bar. . . . . . E 

26—27. Valve isolée. Moule interne. — 2 vues nor- 
males. — Gross-Kuchel — e 2. 

28—29. Autre valve isolée. Moule interne. — 2 vues 
normales. — Zochkow — e 2. 


30—31—32—33. Autre spécimen un peu plus développé. 
Moule interne. 4 vues normales. — Vallon de 
Slivenetz. — e2. 

On remarquera, que ces 3 spécimens présentent 
quelques diversités dans leur variation irrégulière. 
Nous ne croyons pas cependant devoir leur donner 
des noms particuliers. 

Le spécimen fig. 26—27 rappelle un peu la forme 
que nous nommons ?raeostrea, PI. 111. 
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EXPLICATION 


PL. 295. 


Fig. 
I. Modiolopsis fenera. Bar. . . . . E 


1. Spécimen conservant les 2 valves et quelques parties 
du test. — Butowitz — el. 


2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 


La fig. 2 montre un limbe horizontal, qui est 
beaucoup moins aplati dans la nature. 


5. Autre spécimen, conservant ses 2 valves un peu dé- 
tériorées. — Butowitz — el. 


Modiolopsis regularis. Barr.. . . E 


6. Spécimen conservant ses 2 valves avec une partie 
du test. — Lochkow — e2. 

7—8. id. 2 vues normales grossies. 

9. Autre spécimen un peu plus développé, conservant 
ses 2 valves et une partie du test. — iauha 
Hora — e2. 


Cypricardinia minuscula. Bar... E 
10. 


Spécimen de petite taille, conservant ses 2 valves 
avec leur test. Elles diffèrent beaucoup par l’appa- 
rence de leur surface. Sur cette première valve, 
on voit des zones très marquées par des stries con- 
centriques saillantes. — Æozel — e2. 

id. valve opposée, dont la surface paraît presque lisse. 
id. vue grossie de la fig. 10. 


id. vue cardinale grossie. 


11. 
12. 
15. 


Cypricardinia longiuscula. Barr. E 
14. 


Spécimen conservant ses 2 valves. Moule interne. 
Les 2 valves sont inégalement bombées et la fig. 14 
représente la plus aplatie. — ÆKozel — e2. 
15—16—17. id. 3 vues normales grossies. 


NB. Tous les spécimens figurés sur cette case appar- 
tiennent à la Coll. Schary. 


IL Praecardium franquillum. Bar. E: 


Voir PI. 97. 


1—2—3. Spécimen conservant ses 2 valves, un peu ébré- 
chées. Moule interne avec un fragment du test. — 
3 vues normales. — Vallon de Slivenetz — e2. 


4, id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


Etage | 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Praecardium fidens. Barr. . . . . E 
Voir PI. 95. 


5—6—7. Spécimen conservant ses 2 valves. Moule in- 
terne. — 3 vues normales. — Vallon de Slivenetz — 
e 2. 
Praecardium Scharyi. Bar. . . E 
8—9-10—11—12. Spécimen à 2 valves. Moule interne 
remarquable par la ténuité des côtes. — 5 vues 
normales. — Vallon de Slivenetz — e2. 


Les 2 vues latérales, fig. 9— 10, sont dissem- 


blables. 


Praecardium prémulam. Barr. . E 


Voir PI. 96. 
13—14—15—16. Spécimen conservant ses 2 valves. 
Moule interne. — 4 vues normales. — Dworetz — 
e 2. 


NB. Tous les spécimens figurés sur cette case appar- 
tiennent à la Coll. Schary. 


III. Cardium énsolitum. Bar. .. ..F 
1—2—3. Valve isolée, conservant une grande partie de 
son test. — 3 vues normales. — Konieprus — f2. 


4. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. On remarquera la bifurcation partielle de 
quelques côtes, qui se représente sur plusieurs points 
de la valve. 


Praecardium despectum. Barr. . E 


5. Deux valves isolées, opposées, qui, par leur ressem- 
blance et leur position sur un même fragment de 
roche, paraissent avoir appartenu à un même indi- 


vidu. Moules internes. — Jworetz — e2. 

6. Valve À — vue cardinale. 

7. id. même valve — vue par le bord rectiligne mar- 
qué d. 

8. Valve B — vue par le petit côté, antérieur, mar- 
qué €. 
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EXPLICATION 


PI. 2N6. 


Fig Etage 
IL Nucula renerrima. Barr. . . . .. E 
1—4. Spécimen conservant ses 2 valves avec une partie 
du test. — 2 vues normales de grandeur naturelle. — 


Wiskoëilka — e2. (Coll. Schary.) 
2—3. id. 2 vues normales grossies. 


5. 1d. fragment du test plus fortement grossi pour mon- 
trer les ornements. 


IL Cardiola expectans. Barr. . . . . E 
Voir PI. 178. 


1. Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — | 


Vue normale. — Dworetz — e2. 
2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 


III. Cardiola ornithopsis. Barr... . . . E 
Voir PI. 163—180. 


1—2- 3. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Gross-Kuchel — e2. 

Sur les fig. 2—3, la région du crochet est un 
peu trop aplatie. 


4. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 


ornements. 

Cardiola geminans. Barr. . . . . E 
5—6—7. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 

preinte des ornements. — 3 vues normales — 


Dlauha Hora — e2. 


8. id. bande longitudinale grossie, pour montrer la dis- 
position des nodules sur les côtes. 


Cardiola spectabhilis. Bar. . . . . E 


9—10—11. Valve isolée. Moule interne, conservant quel- 
ques fragments du test. — 3 vues normales. — 
Kolednik — e2. 

id. bande longitudinale grossie, pour montrer l’appa- 
rence des ornements. Dans la partie médiane de 
cette figure, les nodules sont un peu plus prononcés 
que dans la nature. 


12. 


IV. Slava aherrans. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 

Barr CNE) 

1—2-—3. Valve isolée, conservant quelques fragments du 
test. — 3 vues normales. — Butowit: — el. 


4. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments, qui sont moins prononcés dans la nature. 


Slava fibrosa. Sow. sp. . . . . . . . E 
Voir PI. 155—156—182. 


5—6-—7. Valve isolée. Moule interne, montrant l’em- 
preinte des ornements transverses. — La frange sur 
le contour est très peu développée. — 3 vues nor- 
males. — Branik — e2. 


$S. Autre valve isolée, de même taille que la précédente. 
Moule interne, montrant, vers le bord à gauche, la 
trace des ornements longitudinaux. — Branik — 
e2. 


Slava distincta. Barr. . . . . . . . E 


Voir PI. 155. — même spécimen. 
9—10—11. Valve isolée, conservant une partie du test. — 
3 vues normales. — Xozofz — e2. 
12. ÿd. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 
V. Cardium dorsale. Barr. . . . . . . G 
1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace 
des ornements longitudinaux. — 3 vues normales. — 


Chotecz — g1. 


4. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 


VI Conocardium Bohemicum. 
Voir PI. 196. 


Barr. F 


Les spécimens fig. 1 —2—3 sont destinés à montrer 
la décomposition du test dans 3 individus différents. 
Malheureusement, ja position de la coquille, dans 
chacun de ces 3 fossiles, ne peut pas être bien 
déterminée, parceque nous avons sous les yeux la 
surface un peu décomposée de la roche. — ÆXonie- 
prus — 2. 


VIL Panenka opportuna. Bar. . .. G 


1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des côtes longitudinales. — 
3 vues normales. — Hluboëep — g3. 

4. id. fragment de la surface grossi. 
les côtes sont un peu arquées. 


Dans la nature, 


Orthonota? r'arissima. Bar... . . D 


5. Valve isolée. Moule interne un peu indistinct sur 
les bords. — Zahorëäan — d 4. 
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EXPLICATION 


Etage 


E 


Valve isolée, un peu endommagée sur le contour. 
Moule interne, conservant l'impression distincte des 
ornements et quelques fragments du test. — Jwo- 
retz — e2. 

Cette figure montre une très faible dépression 
entre le corps de la valve et lexpansion vers le 
bord gauche. 

id. vue cardinale. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 

Autre valve isolée, semblable à la précédente, mais 
plus fortement endommagée sur son contour. Bien 
que l'expansion vers la gauche manque presque to- 
talement, le fossile, qui est sous nos yeux, nous 
permet de reconnaître la faible dépression, qui la 
sépare du corps de la valve. C’est un moule in- 
terne, qui conserve l'empreinte très distincte des 
ornements du test. — Dworetz — e2. 


jd. vue cardinale. 
Autre spécimen. 


Vilasta decora. Barr. . 


Fragment d’une valve semblable 
aux 2 précédentes. Il représente seulement environ 
Ja moitié de la surface. Mais, il a l’avantage de 
conserver une partie du test en très bon état. 
Pour ce seul motif, nous avons cru devoir le figurer. 
Sur la fig. 6 il est vu de profil par le côté droit, 
en supposant la valve placée comme dans les fig. 1 
et 4 — Duworetz — e2. 

id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Les stries d’accroissement, qui ornent les 
zones concentriques, sont d’une grande ténuité dans 
la nature. 

On remarquera, que les 3 spécimens figurés re- 
présentent la même valve dans la coquille. Les 
autres exemplaires, que nous possédons de cette es- 
pèce, sont entièrement semblables, sous ce rapport. 


DES FIGURES. 


Fig. 


Etage 
E 


Valve isolée, un peu endommagée à l'extrémité de 
l'expansion vers la droite. Moule interne, conser- 
vant quelques parties du test. Une faible dépression 
sépare cette expansion du corps de la coquille et 
on reconnaît une arête arrondie, qui s'étend à par- 
tir du crochet jusque vers le point le plus saillant, 
sur le contour vers la droite. — Dworetz — e2. 
id. vue de profil par le côté à droite sur la fig. 8. 

Sur cette figure, la profondeur de la valve est 
un peu exagérée. Elle est plus correctement indi- 
quée sur la fig. 10. 


id. vue cardinale, montrant la conformation relative- 
ment aplatie de cette valve. 

id. fragment de la surface grossi. La partie à 
gauche montre les ornements du test vers le front, 
dans la région médiane de la valve. La partie à 
droite expose l’apparence du moule interne. 

id. autre fragment du test grossi pour montrer ses 
ornements. Il est pris à gauche du crochet sur la 
fig. 10. 

. Quelques autres spécimens, que nous possédons 
et qui sont un peu moins complets, représentent la 
même valve dans la coquille. 


Viasta sirenua. Barr. 
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PI. 288. 


Fig. Etage 
Vilasta palchra. Bar. . . . . . . . E 


Voir PI 2—5—6—7—9—10— 289. 
1—2—3. Valve isolée, de très petite taille, à peine dé- 
passant celle du jeune spécimen à 2 valves, figuré 
sur notre PI. 9. On reconnaît sur les fig. 1—2, 
la première trace de la dépression, qui sépare du 
corps de la coquille l'expansion vers le côté gauche. 
Nous retrouvons donc dans cette valve isolée la re- 
présentation de la valve fig. 2, case I, PI. 9. 


Cette valve est un moule interne, dont la surface 
conserve l’empreinte très distincte des zones concen- 
triques du test. — 3 vues normales. — Jworetz 
— e2. 

4. Valve isolée, de grande taille, mais qui na pas 
atteint le maximum de son développement. Moule 
interne, conservant quelques fragments du test et 
l'empreinte très distincte de ses ornements. — J)w0- 
retz — e2. 

5. id. vue cardinale, que le défaut d'espace nous a 
obligé à placer verticalement. On remarquera que, 
dans cette position, on reconnaît très bien la dé- 
pression, qui sépare du corps de la valve l’expan- 
sion de la surface vers le côté droit. 


6. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Ilest pris vers le bord à droite sur l’expan- 
sion. 

7. Autre spécimen de très grande taille. Moule in- 
terne, dont le contour extrême vers la droite est 
endommagé. La surface conserve l'empreinte très 
prononcée des ornements et quelques petits fragments 
du test. On voit, qu'elle a été disloquée par plu- 
sieurs filons de spath calcaire blanc. La dépression, 
qui sépare du corps de la valve l'expansion à droite, 
est bien reconnaissable sur cette figure et sur Ja 
suivante. — Jhworetz — e2. 

8. id. vue cardinale. Le bord cardinal est très en- 
dommagé, mais le crochet est presque intact et on 
reconnait, à gauche, la dépression, que nous venons 
de mentionner. 


9. id. fragment de la surface grossi. La partie en 
haut et à gauche montre les ornements du test et 
on voit en bas et à droite l’apparence des zones 
concentriques sur le moule interne. Ce fragment 
est pris près du contour vers le bord à gauche sur 
Ia NE Te 

Remarquons, que les valves fig. 4 et 7 présentent 
l'expansion vers la droite, comme tous les spécimens 
très développés, figurés sur les planches, que nous 
venons de citer. 

Au contraire, la valve de petite taille, fig. 1, nous 
semble représenter la valve opposée, à cause de 
l'indication de la dépression et de l’expansion vers 
la gauche. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig- Etage 
Viasta sènistra. Bar. . . . . . . . E 


10—11-12. Valve isolée, de petite taille, mais très 
caractérisée par une expansion prononcée vers la 
gauche et par la dépression très marquée, qui la 
sépare du corps de la coquille. Le test couvre 
presque tout le fossile, dont les bords sont un peu 
endommagés. — 3 vues normales. — Konvarka — 
e2: 

13. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Il est pris sur la partie médiane du corps 
de la valve. Les stries longitudinales, vues à la 
loupe, sont très distinctes. 

14—15—16. Autre valve isolée, semblable à la précé- 
dente, mais dont les contours sont plus fortement 
endommagés. Moule interne, conservant l’empreinte 
des zones concentriques. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e2. 

17—15$. Autre valve isolée, dont le contour à peu près 
complet a été un peu restauré par le dessinateur. 
Moule interne, conservant quelques parties du test 
un peu détérioré. — 2 vues normales. — Konvaïka 
— 62. 

Malgré quelques différences entre cette valve et 
les 2 précédentes, nous les associons afin d'éviter 
un nouveau nom. 

On remarquera, que ces 3 valves présentent l’ex- 
pansion vers le côté gauche, c. à d. opposée à 
celle des grandes valves de Vlasta pulchra, figu- 
rées sur la même planche. 
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2. Spécimen fragmentaire. 


299. 


Etage 


Vilasta pulchra. Bar. . . . . . . . E 
Voir PI. 2—5—6—7—9—10—288. 


Moule interne, représenté 
uniquement pour montrer la région cardinale, assez 
bien conservée. On voit les bords de la charnière 
convexes et formant un sinus rentrant au droit du 
crochet. — 2 vues normales. — Jworetz — e2. 


Nous ferons remarquer, à droite du crochet sur 
la fig. 2, 3 impressions creuses, rayonnantes, qu’on 
pourrait interpréter comme dérivant de 3 dents car- 
dinales. 


3—4. Autre spécimen fragmentaire, plus petit que le 


précédent et montrant également la conformation de 
la région cardinale. Moule interne. — 2 vues nor- 
males. — Dworetz — e2. 

La trace des impressions divergentes est aussi re- 
connaissable sous le crochet à droite, fig. 4, mais 
elle est moins distincte, que sur la fig. 2. 


5—6. Autre spécimen fragmentaire, de grande taille, 


8—9—10. Valve 


11. 


également destiné à montrer les apparences de la 
région cardinale. On voit les bords de la charnière 
un peu endommagés, mais on ne distingue aucune 
trace des impressions dentaires. Moule interne, con- 
servant un fragment du test. — 2 vues normales. — 
Duworetz — e2. 


id. fragment du test grossi. 
du crochet, fig. 6. 


Il est pris à gauche 


Vlasta victima. Bar. . . . . . . . E 


isolée, 
son contour. Moule interne, 
à droite, séparée du corps de la valve par une dé- 
pression très marquée, qui s'étend à partir de la 
région du crochet vers le bord frontal. Les orne- 
ments de la surface sont représentés par une em- 
preinte très prononcée sur le moule interne. — 
2 vues normales. — Dworetz — e2. 
Autre spécimen de grande taille. Valve isolée. Moule 
interne, malheureusement très incomplet et disloqué 
par des brisures. — Dworetz — e2. 

Le profil linéaire, placé à droite, indique la cour- 
bure de la valve suivant la ligne médiane, à partir 
du crochet. 


notablement endommagée sur | 
montrant lexpansion 


Fig. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 


Vlasta modesta. Barr. . . . ....E 
Voir PI. 7. 


12—13. Valve isolée, dont le crochet est un peu en- 


14. 


15—16—17. Valve isolée. 


dommagé. Moule interne, conservant l'empreinte 
des ornements concentriques et un fragment du test. — 
3 vues normales. — Æuchelbad — e2. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Il est pris sur la fig. 13, à gauche du 
crochet. 

On remarquera sur ce fragment des stries fines, 
qui croisent les stries d’accroissement, suivant diverses 
directions irrégulières. Nous les considérons comme 
provenant de quelque accident éprouvé par le mol- 
lusque. 


Barr: 2 SERRE 


Moule interne, un peu en- 
dommagé, mais conservant l'empreinte très distincte 
des zones concentriques. Leur profil présente une 
apparence aigue, au lieu de la forme arrondie, qu’on 
observe généralement sur les autres espèces. — 2 
vues normales. — Dworetz — e2. 


Vlasta acutisona. 


4 
< 
+ 
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Etage 
Viasta vicina. Bar. . . . .....E£ 


Voir PI. 297. 


1—2— 3%. Jeune spécimen, dont le contour est un peu 


5—6—7. Valve isolée. 


ébréché vers la gauche. Moule interne, conservant 
un fragment du test. — 3 vues normales. — Jwo- 
retz — e2. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Les côtes longitudinales sont relativement 
trop peu prononcées sur cette figure. 


Sur le côté gauche, fig. 1, on aperçoit dans la 
nature une légère dépression, qui n’est pas assez 
marquée, vers la pointe supérieure du fragment du 
test. (Cette apparence nous a induit à associer cette 
petite valve isolée au genre Vlasta. Nous figurons 
2 spécimens plus développés de la même forme sur 
lan PI29/7 


Vevoda pusillus. Barr. . . . . . . E 


Moule interne, dont le bord 
à droite est ébréché. La surface conserve l'empreinte 
très délicate des ornements du test. — 3 vues nor- 
males. — woretz — e 2. 

Il est possible, que ce spécimen représente le jeune 
âge de l’une des espèces que nous figurons. Mais 
nous ne sommes pas en état de constater, quelle est 
celle à laquelle il appartient. 


Vevoda contr'astans. Barr. . . . . E 


Valve isolée, presque complète. Moule interne, con- 
servant un fragment du test sur le crochet. Le 
reste de la surface reproduit les stries longitudinales 
du test, beaucoup plus prononcées que dans toutes 
les autres espèces de ce genre. Il en résulte dans 
la nature un contraste, qui n’a pas été suffisamment 
observé par le dessinateur, et qui nous a induit 
à distinguer cette valve par un nom spécifique. — 
Duoretz — e2. 


DES FIGURES. 


Fig. 


Etage 


Vevoda expectlans. Bar. . . . . . E 
Voir PI. 13—14. 


9—10—11. Valve isolée, de forme allongée et notable- 


ment oblique. Moule interne, conservant quelques 
fragments du test. Les stries longitudinales sur la 
fig. 9 sont trop prononcées. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e2. 

Ce spécimen est le même qui a été déjà figuré 
sur notre PI. 14, fig. 5—6. Nous le reproduisons 
avec des figures plus correctes. 


12—13—14. Spécimen de moindre taille et contrastant 


par sa forme un peu transverse avec le précédent. 
Moule interne, conservant quelques fragments du 
test. — 3 vues normales. — woretz — e2. 
Les stries longitudinales sont beaucoup plus faibles 
dans la nature que sur la fig. 12. 
id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Il est pris vers le bord à gauche sur la 
fig. 12. 
Ces figures reproduisent d’une manière plus cor- 
recte les apparences du spécimen déjà figuré sur 
notre PI. 14, fig. 10—11—12. 


16—17. Autre valve isolée, de forme arrondie, un peu 


18. 


oblique. Moule interne, conservant la trace des orne- 
ments. Sa surface présente d’ailleurs des apparences 
insolites, qui indiquent des accidents subis par le 
mollusque. Ces apparences consistent dans des rainures 
ou cavités irrégulières, placées sur diverses parties 
de la surface. — 2 vues normales. — Jyworetz — 
e2. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer des 
séries de petits tronçons longitudinaux, filiformes, qui 
ne sont visibles qu’à la loupe. Ils suivent la direction 
des stries longitudinales. Mais, le dessinateur a donné 
aux zones figurées sur ce fragment une inclinaison 
beaucoup trop oblique. 


19—20—21. Autre valve isolée, de forme allongée. Moule 


interne conservant quelques fragments du test sans 
ornements. — 3 vues normales. — Dworetz — e2. 


En comparant les valves isolées, figurées au nombre 
de 9 sur nos PI. 13—14—290, on reconnaitra, qu’en 
conservant dans leur ensemble les caractères et les 
apparences spécifiques, elles présentent cependant des 
formes très variées sous le rapport de leur contour. 
Nous considérons ces variations comme de simples 
variantes, parce qu’elles ne se reproduisent pas de 
manière à pouvoir être groupées comme variétés. 

En étudiant toutes ces formes, nous ne pouvons 
sûrement reconnaître parmi elles qu'une meme valve 
de la coquille. 

Cette espèce reproduit done le phénomène singu- 
lier, que nous signalons avec plus de détails dans 
plusieurs espèces du genre Vlasta. Voir le texte 
relatif à ce genre. 
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Fig. 


1—2—3. Valve isolée. 


4. 


291. 


Etage 


Panenka correcta. Barr. . . . . .F 
Voir PI. 128. 


Moule interne, conservant l’em- 
preinte très prononcée des ornements du test. — 
3 vues normales. — ÆKonieprus — f2. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer l’em- 
preinte des ornements. On doit remarquer, que ces 
apparences ne sont pas celles de lornementation ex- 
térieure du test, mais seulement de la surface interne 
de la valve, dont nous ne connaissons pas l’épaisseur. 


Ce spécimen a déjà été figuré sur la PI. 123. 
Mais l'apparence des ornements n’ayant pas été re- 
présentée avec assez d’exactitude, nous avons cru 
nécessaire d'offrir de nouvelles figures. La charnière 
ayant été mieux dégagée, nous pouvons l’exposer sur 
la fig. 5. 

Cette espèce doit être remarquée, parce qu’elle 
a été trouvée dans les calcaires de notre bande f2. 
dans laquelle elle est un des rares représentants de 
ce genre, à notre connaissance. Voir ci-après Pa- 
nenka secunda Barr., qui est la seconde espèce de 
cette bande. 


Kralovna Bohemica. Bar... . . . G 
Voir PI. 121. 


5—6—7. Valve isolée. Moule interne, conservant la trace 


8. 


distincte des côtes longitudinales, principales et se- 
condaires. Le nombre de ces dernières varie entre 
2 et 3 dans les intervalles des plus grandes côtes. — 
3 vues normales. — Hluboëep — g3. 


id. fragment de la surface grossi. Il montre les 
côtes sur lesquelles on voit des stries très obliques. 
Bien que cette apparence se trouve sur plusieurs 
points de la surface, comme elle n’est pas habituelle 
dans la nature, nous hésitons à la considérer comme 
représentant l’ornementation. ŒÆElle pourrait dériver 
de quelque circonstance accidentelle dans la conser- 
vation de la coquille. 

Nous observons une apparence semblable sur plu- 
sieurs autres valves de diverses espèces, recueillies 
dans la même localité et également réduites à l’état 
de moule interne. 


12—13—14. Valve isolée. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 

Panenka secunda. Bar. . ....F 

9—10—11. Valve isolée, de forme presque ronde et 

conservant la plus grande partie du test. — 3 vues 
normales. — Xonieprus — f2. 


Bien que la surface du test ne soit pas intacte, 
nous pouvons distinguer la trace de stries transverses 
sur les côtes. 

Ce spécimen unique est le second représentant du 
genre Panenka, à notre connaissance, dans les calcai- 
res de Xonieprus — f2. Nous venons de décrire 
une autre espèce de la même localité sous le nom 
de Pan. correcta. 


Praecardium Bohemicum. Barr. E 
Voir PI. 92—94— 360. 


Moule interne, présentant 
l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues 
normales, — Dworetz — e2. 

La fig. 14, exposant la vue cardinale, montre une 
rainure ligamentale sous le crochet vers la gauche 
et une petite fossette médiane avec 3 dents, comme 
dans plusieurs autres espèces de ce groupe. Voir 
les PI. 359—360. 
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PI. 292. 


Fig. Etage 


Dualina inexplicata. Bar. . . - . E 
Voir PI. 32. 


1—2—3— 4. Valve isolée, conservant une partie du 

test — 4 vues normales. — Dworetz — e2. 
Cette valve reproduit la forme, que nous avons 

représentée par 8 exemplaires sur la PI. 32. En 
effet, elle porte le pan coupé au bord droit. 

5. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments sur la surface convexe. 

6—7—S$S. Autre valve isolée, opposée à la précédente et 
à toutes celles de la PI. 32, parce qu’elle présente 
le pan coupé au bord gauche. Moule interne, con- 
servant l'empreinte très distincte des ornements. — 
3 vues normales. La fig. 7 représente le pan coupé. 
On voit que le crochet est brisé. — Karlstein — 
e2. (Coll. v. Schary.) 

9. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements sur le pan coupé. 

Nous ferons remarquer, que cette valve, opposée 

à toutes les autres, qui sont rares, il est vrai, est 
la seule à notre connaissance, portant le pan coupé 
au bord gauche. 


Sestra bisulcata. Bar. . . . . ..G 


10—11. Valve isolée, de petite taille, dont le bord droit 
est un peu endommagé. Il permet cependant de re- 
connaître la trace d’une rainure ligamentaire, comme 
le côté opposé. Moule interne, conservant quelques 
fragments du test et l'empreinte des ornements dans 
la région frontale, — 2 vues normales. — Alubo- 
Cep — 83. 

10A. id, section linéaire, longitudinale. 

12. id. fragment de la surface grossi. La partie supé- 
rieure montre l'apparence du test, un peu détérioré, 
et la partie inférieure, celle du moule interne. 


13—14—15. Autre valve isolée, de grande taille. Moule 
interne montrant sur le bord cardinal, à droite et 


à gauche, une rainure ligamentaire. La surface de | 


cette valve est en grande partie détériorée, mais 
elle conserve vers le front lempreinte des ornements 


et celle d’une ligne creuse presque concentrique au | 


contour frontal. Cette ligne pourrait être la ligne 
palléale. Mais, nous ne voyons aucune impression 
musculaire, ni sur cette valve, ni sur celles qui re- 


présentent les autres espèces congénères. — 3 vues | 


normales. — Hluboëep — g3. 


16. id. fragment de la surface grossi pour montrer l’appa- | 


rence des côtes sur le moule interne. Quelques unes 
sont plus fortes que les autres. 


DES FIGURES. 


| Fig. Etage 


ÆZdimir solus. Barr. . . . . . . . . G 


17. Valve isolée, fortement bombée et très arquée, si- 
mulant certains Pentamèes allong és, mais insymétri- 
que. Moule interne, conservant l’empreinte très dis- 
tincte des ornements et quelques fragments du test 
détériorés. — Hluboëep — g3. 

18. id. vue de profil par le côté à droite sur la fig. 17. 

19. ïd. vue cardinale, montrant le crochet et l’insymétrie 
de la valve. 

20. ÿd. fragment de la surface grossi pour montrer l’appa- 
rence du moule interne vers le bord frontal. 


La nature de cette valve unique est énigmatique. 


Scharka (Sarka) énfelix. Ban. . G 


91. Valve isolée, d'apparence insolite, à cause de sa 
grande profondeur. Sur cette figure, elle est. vue 
par la face principale, externe, très aplatie. Moule 
interne un peu détérioré. — Srbsko — g1. 

22, id. vue par la face latérale, subverticale, placée 
à droite sur la fig. 21. On voit qu’une portion de 
cette face est brisée, à partir du crochet, jusque vers 
un tiers de la longueur. 

23. id. face latérale opposée, c. à d. placée à gauche 
sur la fig. 21. Elle est aussi subverticale. Mais elle 
a été brisée sur environ les % de la longueur de 
la valve. 

Sur ces faces latérales, comme sur la face frontale, 
on reconnait la trace des côtes longitudinales. 

24. id. vue cardinale, montrant en raccourci la valve 
dépourvue de ses faces latérales. 

25. id. fragment du moule interne grossi pour montrer 
les stries fines longitudinales, sur les côtes du moule 
interne. Ce fragment est pris sur la face frontale, 
subverticale. Les stries sont un peu irrégulières. 


Isocardia Bohemica. Bar. . . . . E 
Voir PI. 249—252. 

26. Valve isolée, vue par la face latérale à gauche, qui 
conserve la plus grande partie de son test. — ZLoch- 
kow — e2. 

27. id. vue cardinale. 

9 


8. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Il est pris près du bord frontal. 
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PI. 295. 


Fig. Etage 
Dualina ornatissima. Barr. . . . E 


1—2—3. Valve isolée, représentant la valve à sommet 
aplati dans la coquille. Moule interne, conservant 
quelques fragments du test et l’empreinte des orne- 


ments transverses. Le bord gauche est ébréché, 
mais il permet de reconnaître le pli de la surface, 
qui suit immédiatement la ligne cardinale. — 3 vues 
normales — Divoretz — e 2. 


4. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Il est pris près du bord frontal à gauche. 


5. id. autre fragment du test plus étendu, montrant 
lornementation, dans la dépression sous le crochet, 
à droite sur la fig. 3. 


Dualina petasus Barr... . . . . . . E 


6—7—S8. Valve isolée, représentant la valve à sommet 
aplati. Moule interne, dont la surface conserve la 
trace des côtes longitudinales, irrégulièrement espacées 
et dont la saillie est inégale. Sur le contour, on 
peut distinguer les côtes principales et les côtes 
secondaires, qui sont au nombre de 6 à 8 dans les 
intervalles. On remarquera, que le pli latéral, à 
gauche, est beaucoup plus éloigné de la ligne cardi- 
nale que sur le spécimen précédent. — 3 vues 
normales. — Gross-Kuchel — e2. 
Les 3 espèces qui suivent sont représentées par 
leur valve à crochet aigu et contrastent avec les 
2 espèces précédentes. 


Dualina rebellis Barr.. . . . . . . E 
9—10—11. Valve isolée, fortement bombée et allongée. 
Pan coupé à gauche. Moule interne, conservant 


quelques fragments du test. — 3 vues normales. — 
Wiskoëilka — e2. 
12. d. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 
Autre valve isolée, semblable à la précédente, mais 
dont le bord à gauche est en partie caché dans la 
roche — Moule interne, conservant le test contre 
le bord frontal. — Wäiskoëlka — e2. 
id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Ils sont semblables à ceux de la fig. 12, 
mais seulement un peu plus prononcés. 


15. 


14. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Dualina concentrica. Barr. . . . E 


15—16—17—1$8. Valve isolée. Moule interne, conser- 
vant l’empreinte des ornements. Les zones concen- 
triques sont prononcées et subréguliéres. — 4 vues 
normales. — Æuchelbad — e2. 

On remarquera, que nous figurons les 2 vues la- 
térales, parce qu’elles offrent la trace d’ornements 
longitudinaux d’inégale intensité. La vue cardinale 
fig. 18, montre que la charnière est endommagée. 


Dualina dubia. Bar. . . . . . . . E 
19—20—21. Valve isolée. Moule interne, conservant 
la trace des ornements longitudinaux. Le bord la- 


téral à droite est endommagé. Le fossile est tra- 


versé obliquement par un filon. — 3 vues norma- 
les. — Æuchelbad — e2. 
Kralovna emergens. Bar. . . . . G 


22—23. Valve isolée, de petite taille, fortement ébré- 
chée sur les bords, mais conservant la région car- 
dinale intacte. Moule interne, qui montre l’em- 
preinte très prononcée des ornements, sur la partie 
médiane. — 2 vues normales. — Branik — gli. 


22A. id. section linéaire, longitudinale. 


Kralovna Zibera. Barr. . . . . . . G 
Voir PI. 125—344. 


24—25—26. Valve isolée, de grande taille. Moule in- 
terne, conservant l’empreinte très distincte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — Tetin — g1. 

27. id. profil partiel, transverse, montrant la saillie relative 
des côtes principales et des côtes secondaires, avec 
grossissement. 
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PI. 294. EXPLICATION 
Fi; Etage 
Dualina accedens. Barr. . . . . . E 


1—2—3. Valve isolée, représentant la valve à sommet 
aplati. Moule interne, conservant un petit fragment 
du test, oublié sur la fig. 1, et l'empreinte peu pro- 
noncée des ornements. Le bord gauche permet de 
reconnaître le pli très faible, qui suit immédiatement 
la ligne cardinale. — 3 vues normales. — Jw0- 
retz — e2. 

4. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 

ments. Il est pris contre le bord à gauche, fig. 1. 

id. autre fragment de la surface grossi. Il est pris 

au-dessous et à droite du crochet, fig. 3. Il montre 

une rainure très marquée entre 2 plis divergents. 

Au-dessous de ces 2 plis, sur le bord cardinal, on 

voit une série d’impressions, qui simulent des dents. 


5. 


Silurina percalva. Barr. . . . . . E 
Voir PI. 45. 


6—7—8. Valve isolée. Moule interne, conservant quel- 
ques fragments du test et l'empreinte des orne- 
ments. 3 vues normales. — Dworetz — e2. 

9. id. fragment du moule interne, grossi pour montrer 
l'apparence des empreintes ornementales près du 
bord, où elles sont très marquées, tandis qu’elles 
s’effacent presque sur le reste de la surface. 

10—11—12. Autre valve isolée, de forme arrondie. 
Moule interne, conservant un fragment du test et 
l'empreinte des ornements longitudinaux, outre les 


zones concentriques. — 3 vues normales. — /)w0- 
retz — e2. 

13. 2d. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 

14—15—16. Autre valve isolée, de forme ovalaire, 


transverse. Moule interne, conservant la trace des 
ornements longitudinaux, qui offrent quelques stries 
plus saillantes et subrégulièrement espacées. — 3 
vues normales. — Dworetz — e2: 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Dualina commoda. Barr. . . . . . E 


17—18—19. Valve isolée, représentant la valve à cro- 
chet aigu. Moule interne, conservant un fragment 
du test et l'empreinte des ornements. — 3 vues 
normales. — ZLochkow — e2. 

id. fragment de la surface grossi. Sur la partie 
droite, on voit les ornements du test et sur la partie 
gauche, l'apparence du moule interne. 


20. 


Dualina émpatiens. Barr... . . . . E 


21—22—23. Valve isolée, représentant la valve à cro- 
chet aigu. Moule interne, conservant quelques frag- 


ments du test et l'empreinte des ornements. — 3 
vues normales. — Dworetz — e2. 

24. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 
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PI. 295. EXPLICATION 
DE: Etage 
Vlasta embryo. Bar. E 


1—2—3. Valve isolée, de très petite taille, qui nous 
semble cependant présenter les apparences de ce 
genre. Moule interne, sur lequel la région du cro- 
chet paraît presque lisse, tandisque le reste de la 
surface montre des zones concentriques, très mar- 
quées. — 3 vues normales. — Jhworetz — e2. 


Vilasta fugitiva. Bar. E 


4—5—6. Valve isolée, de petite taille, arrondie et offrant 
un crochet très saillant. Moule interne, conservant 
l'empreinte très marquée des zones concentriques. Le 
bord cardinal vers la droite est détérioré. — 3 vues 
normales. — Dworetz — e2. 

7—S8— 9, Autre valve isolée, arrondie. Moule interne, 
conservant un fragment du test et l'empreinte pro- 
noncée des Zones concentriques. — 3 vues norma- 
les. — Wiskoëilka — e2. 

10—11—12. Autre valve isolée, un peu plus développée 
et de forme un peu allongée. Moule interne, con- 


servant quelques fragments du test et l’empreinte 
des ornements dans les 2 sens. — 3 vues norma- 
les. — Dworetz — e2. 


13. 4. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Il est pris à gauche, près du crochet et 
reproduit la courbure des zones concentriques. Mais 
les stries fines, qui suivent la direction de ces zones 
sont trop multipliées sur cette figure. Les stries 
longitudinales sont représentées par les petites bandes 


blanches, croisant les zones. 


Viasta f{ransversa. Barr. E 


14—15—16. Valve isolée, de petite taille. Moule in- 
terne, conservant l’empreinte très marquée des zones 
concentriques. — 3 vues normales. — Dworetz — 


e 2. 


| 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Isocardia comata. Barr. E 

17—18- 19. Valve isolée, conservant l'empreinte des 
zones transverses et des stries longitudinales. — 3 
vues normales. — Dworetz — e2. 
Isocardia signata. Barr. E 

20—21—22. Valve isolée. Moule interne, conservant 


l'empreinte des ornements et quelques restes du test 


détériorés. Le bord gauche montre un pli très 
marqué, qui ne s'étend pas notablement vers l’inté- 
rieur. — 3 vues normales. — Dworetz — e2. 
Isocardia incumbhens. Barr. E 
Voir PI. 251. 
23—24—25. Valve isolée. Moule interne, conservant 


quelques fragments du test. — 3 vues normales. — 
Kuchelbad — e2. 
On voit sur le bord gauche une faible dépression, 
qui remonte à partir du contour vers le crochet. 
26. ?d. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments, On distingue les stries très fines d’accrois- 
sement, groupées par Zones. 


Isocardia patula. Bar. . E 


27—28. Valve isolée, dont le bord frontal manque. 
Moule interne, conservant un fragment du test et 
l'empreinte tres distincte des zones transverses, ainsi 
que des stries longitudinales très faibles. — 2 vues 
normales. — Dworetz — e2. 

29. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Il est pris vers le bord à droite. 
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Fig. . Etage 
Vilasta? incorrecta. Bar. . - . . . E 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 
dont la surface porte l’empreinte de zones concen- 
triques, très prononcées jusqu'au sommet et croisées 
par de nombreuses stries longitudinales. Malgré 
l'absence de toute dépression vers les bords latéraux, 
cette apparence des ornements nous semble indiquer 
le jeune âge d’une espèce de Vasta, très rappro- 
chée de V7. pulchra, ou peut-être cette espèce 


elle-même, figurée PI 9 avec des dimensions peu 
différertes. — 3 vues normales. — Dworetz — e2. 
Vilasta faumescens. Bar... . . . . . E 


Voir PI. 11—12. 


A—5— 6. Valve isolée, de très petite taille, contrastant 
avec la précédente par la dépression et le pli ca- 
ractéristiques de cette espèce, sur le bord gauche, 
ainsi que par le profil transverse, très bombé. 
Moule interne, conservant la trace de zones con- 
centriques peu prononcées. — 3 vues normales. — 
Dworetz — e 2. 


Isocardia conscripta. Bar. . . . E 


7—8—9. Valve isolée. Moule interne, conservant la 
trace des zones peu marquées. — 3 vues norma- 
less — Duworetz — e2. 

10—11—12. Autre valve isolée, que nous associons à 
la même espèce, bien que le bord à droite soit un 
peu moins dilaté. Moule interne, conservant la trace 


des zones concentriques. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e2. 
Vlasta gemens. Barr. . .. . . . . E 


13—14—15. Valve isolée, dont le côté gauche est tron- 


qué. Moule interne, conservant un fragment du 
test et l'empreinte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Jworetz — e2. 


16. 


id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 


Fig. 


17— 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Vlasta divisa. Bar. . . . . . . . . E 


18—19. Valve isolée. Moule interne, conservant 
quelques fragments du test et l'empreinte très dis- 
tincte des ornements. — 3 vues normales. 
Duworetz — e2. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Les zones de grande largeur sont séparées 
par des rainures creuses, très prononcées. 


Paracyclas metis. Barr... . . . . . . . E 


1 


24. 


25—26. Autre valve isolée. 


| 27. 


22—23. Valve isolée, de forme un peu allongée. 
Moule interne, conservant un fragment du test et 
l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e2. 

La nature du 
un peu douteuse. 


limbe autour du bord frontal est 


id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 


Moule interne, conservant 
un fragment du test et l'empreinte distincte des orne- 
ments. — 2 vues normales. — Jworetz — e2. 


id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments en harmonie avec la fig. 24. 


Cette valve contraste par son contour arrondi 
avec la forme un peu allongée de la valve précé- 
dente. L’état de conservation ne nous permet pas 
de constater, si le limbe frontal existe autour de ce 
second spécimen, qui est plus jeune. 

On doit remarquer que, sur les 2 spécimens figu- 
rés, la surface du test ne présente aucune trace des 
stries longitudinales, qui sont très apparentes sur 
les moules internes. 
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PI. 297. EXPLICATION 
Ki: Etage 
Astarte primula. Bar. . . ....E 


Voir PI. 31—190. 


1—2. Valve isolée, conservant Ja plus grande partie de 


son test. Le côté droit est détérioré. — 2 vues 
normales. — Gross-Kuchel — e2. 

3. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


4—5—6. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Le moule interne conserve des fragments du test et 


l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues 
normales. — Gross-Kuchel — e2. 

7. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


Ces 2 spécimens ont été déjà figurés sur notre 
PI. 190, savoir: le premier par la fig. 8 et le second 
par la fig. 1. Après les avoir dégagés de la roche, 
nous avons cru devoir les faire figurer de nouveau 
sur la PI. 297, qui doit faire foi. 


Vilasta vicina. Ban. . . . . . . . . E 
Voir PI. 290. 


S—9. Valve isolée. Moule interne, dont le côté gauche 
est ébréché, ainsi que le contour frontal. La surface 
conserve la trace très délicate des ornements. — 
2 vues normales. — ÆXuchelbad — e2. 

10—11—12. Autre valve isolée, plus petite et à peu 
près complète. Moule interne, conservant un frag- 


ment du test et la trace des ornements. — 3 vues 
normales. — Kuchelbad — e2. 

13. 24. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


Ce jeune spécimen rappelle Panenka comitans 
PI. 132—134, qui se distingue par son crochet aigu 
et par ses côtes beaucoup plus prononcées. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Barr. LOC OPERA ARE 


14. Valve isolée, dont la moitié frontale manque. Moule 
interne, conservant une partie du test et l'empreinte 


Vilasta amoenda. 


des ornements. — XKonwaïka — e2. 

15. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 
Vlasta obliqua. Bar. . . ... . . E 


16—17—1$S. Valve isolée, un peu endommagée dans la 
moitié gauche et le bord frontal. Moule interne, 
conservant l’empreinte distincte des ornements. — 
3 vues normales. — Dworetz — e2. 


Dalila resecta. Barr... . . . . . . E 
Voir PI. 49—51—53—54—55 . .. & . .. 


19—20—21. Valve isolée, bombée, à crochet tronqué. 


Moule interne, conservant quelques fragments du 
test. — 3 vues normales. — Dwvoretz — e2. 

22. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


Dalila œhscondita. Barr. 


23—24- 25. Valve isolée, aplatie, à crochet aigu. Moule 
interne, conservant quelques fragments du test et 
l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e2. 

26. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 

Ces ornements contrastent avec ceux de la fig. 22. 

Mais, dans la nature, les stries transverses ne 
montrent pas la régularité des alternances figurées, 
entre les stries faibles et les stries fortes. Elles se 
rapprochent des apparences de la fig. 22, avec quel- 
ques irrégularités. 
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PI. 298. EXPLICATION 
Etg. Etage 
Sestra scalena. Bar. . . . . . . . G 


1—2-— 3. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. La surface est divisée par 
une rainure concentrique au bord frontal. A partir 
de cette rainure jusqu'au front, l'empreinte des côtes 
longitudinales est bien marquée, tandis que nous n’en 
voyons aucune trace entre la même rainure et le 
crochet. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 


Sestra modica. Bar. .......6G 


4—5—6. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 
conservant une partie du test et l'empreinte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — Aluboëep — g3. 


7. ?d. fragment de la surface grossi. La partie infé- 
rieure montre l'apparence du test avec des rainures 
très étroites et la partie supérieure celle du moule 
interne. 


Les fig. 4—5 montrent bien le rebord presque 
vertical, qui entoure la région frontale de la co- 
quille et sur lequel se prolongent les ornements. 

La même conformation se reproduit sur quelques 
autres espèces. 


Sestra proxima,. Bar... .....6@G 


8—9-—10. Valve isolée. Moule interne, conservant la 
trace des ornements, principalement dans la région 
frontale. — 3 vues normales. — Aluboëep — g3. 


Les fig. 8—9 montrent le rebord presque vertical, 
qui entoure la région frontale. Il est en connexion 
avec un semblable rebord, qui existe le long de la 
face latérale à droite, fig. 8. 


Les ornements se prolongent sur le rebord frontal, 
mais nous ne trouvons pas leur trace sur le pan 
coupé latéral. 


Sestra subjectiva. Bar... . .. .6G 
Voir PL 72—109. 


11—12—153. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements sur presque toute 
la surface. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. Nous observons sur les côtes de petits 
tubercules allongés, irrégulièrement espacés, qui 
pourraient indiquer, que la surface du test a été ornée 
d’épines. 


14. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Sestra frigonalis. Barr... ....6G 


15—16—17—1$8. Valve isolée, de forme presque symé- 
trique. Moule interne, un peu endommagé, mais 
conservant la trace distincte des ornements. — 4 
vues normales. — Hluboëep — 83. 


Les fig. 16—17 représentent les profils par les 
bords latéraux opposés, qui ne sont pas identiques. 


Sestra fransiens. Bar. . . . . . . G 


19—20—21—22. Valve isolée. Moule interne, dont 
la surface endommagée montre cependant l’empreinte 
des ornements dans la région frontale. — 4 vues 
normales. — {luboëep — 83. 


Les fig. 20—21 représentent les vues des bords 
latéraux, qui ne sont pas entièrement semblables. 
On voit, au contour frontal, un rebord presque verti- 
cal, qui conserve la trace des ornements. 

23—24—25- 26. Autre valve isolée, de grande taille. 
Moule interne, conservant l’empreinte de l’ornemen- 
tation. — 4 vues normales. — Aluboëep — g3. 

Les fig. 24— 25 montrent les apparences un peu 
différentes des bords latéraux opposés de la coquille. 
Autour du front, il existe un rebord presque ver- 
tical, sur lequel s'étendent les ornements. Ce rebord 
est en connexion avec les surfaces plus ou moins 
inclinées, qui se prolongent sur les contours latéraux. 
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Fig. Etage 
Silurina nuntia. Barr. ......E 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 
conservant la trace très délicate des ornements con- 
centriques. — 3 vues normales. — Dworetz — e 2. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Panenka exrcentrica. Bar... . . G 
Voir PI. 107—127—348. 


4—5—6. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très prononcée des ornements. La surface 
du bord gauche est endommagée. — 3 vues norma- 
les. — Hluboëep — g3. 

7. id. fragment de la surface grossi pour montrer la 
trace des stries transverses, dans les rainures des 
côtes. 

8—9—10. Autre valve isolée, semblable à la précédente, 
mais un peu plus développée. Moule interne, con- 
servant l’empreinte très marquée des ornements. — 
3 vues normales. — Hluboëep — g3. 


Sur la partie médiane de cette valve, il existe 
une couche de calcaire lamelleux et d'apparence f- 
breuse, simulant des stries transverses, entièrement 
indépendantes de l’ornementation. 


11—12—13. Autre valve isolée, de grande taille. 
Moule interne, dont la partie médiane est endom- 
magée. Sur le reste de la surface, on voit la trace 
prononcée des ornements longitudinaux. — 3 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 


14—15. Autre valve isolée, de même taille que la pré- 
cédente, mais de forme opposée et symétrique. Moule 
interne, conservant l’empreinte des ornements. — 2 
vues normales. — Âluboëep. — g3. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence des stries, qui traversent très obliquement 
la direction des côtes. Elles sont d’origine minérale, 
comme celles dont nous venons de signaler l'existence 
sur le spécimen fig. 8. 
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Fig. - 


200. EXPLICATION 

Etage 
Panenka demissa. Bar. . . . . . E 
Valve isolée, incomplète au bord frontal Moule 
interne, conservant un fragment du test. — Duwo- 
retz — e2. 


Profil linéaire, suivant la ligne médiane. 


ad. fragment de la surface grossi. La partie supé- 
rieure représente les ornements du test et la partie 


inférieure, l'apparence du moule interne. Ce frag- 
ment est pris à droite du crochet. 
Panenka matutina. Bar. . . . . E 


Valve 
partie de son contour. 
la trace très distincte des ornements. 
witz — el. 

Profil linéaire, longitudinal. 

id. fragment de la surface grossi. Il montre les 
ornements longitudinaux, croisés par des stries trans- 
verses, très fines. 


isolée, très endommagée sur la plus grande 
Moule interne, conservant 
— Buto- 


DES FIGURES. 


Fig. 


7—8—9. Valve isolée. 


10. 


Etage 
Panenka decora. Barr. 
Var. de P. ènaequalis. Barr. G 
(PI. 101—102). 


Moule interne, conservant l’em- 
preinte très nette des ornements longitudinaux. — 
3 vues normales. — Auboëep — g3. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
stries transverses, dont la trace s’observe principale- 
ment dans les rainures entre les côtes, mais s'étend 
aussi sur ces dernières. 


11—12—13. Autre valve isolée, un peu plus développée, 


14. 


15—16—17. Valve isolée. 


mais opposée et symétrique par rapport à la pré- 
cédente. Moule interne, conservant l'empreinte très 
distincte des ornements. Dans la nature, les stries 
transverses ne se voient que sur quelques parties 
de la valve. — 8 vues normales. — Auboëep — 
g 3. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
côtes et la trace des stries transverses, irrégulières. 


Panenka honoranda. Bar. . . . G 


Moule interne, endommagé 
vers la droite, mais conservant l'empreinte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 
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Etage 
Barr Cr 


1—2-—3. Valve isolée, très inéquilatérale. Moule interne, 
conservant la trace des ornements longitudinaux. Le 
bord droit est un peu ébréché. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 


Fig. 
Panenka consobrina. 


Panenka elegans. Bar... ....6G 
4—5— 6. Valve isolée, presque équilatérale, mais ana- 

logue à la précédente. Moule interne, conservant 

l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 

Hluboëep — g3. 

Panenkua extensa, Bar... ....(G 


Voir PI. 116—322. 


7—8. Valve isolée, de très grande taille et de forme 


équilatérale. Elle est remarquable par la grande 
étendue de la ligne cardinale droite. Moule :in- 
terne. — 2 vues normales. — Huboëep — 83. 


9. 14. profil linéaire, longitudinal, suivant le plan médian. 


Praelucina? énops. Bar. . . . . . G 


10—11—12. Valve isolée. Moule interne, qui paraît 
lisse, à l’exception de quelques stries d’accroissement 
près du bord frontal. — 3 vues normales. — H{u- 
boëep — g3. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Dalila resecta? Barr. . . . . . . . F 
Voir PL APCE. 


13—14-—15. Valve isolée, de petite taille, conservant 
upe partie du test, qui est très mince. On voit sur 
le moule interne une rainure concentrique, prononcée, 
à peu de distance du crochet. — 3 vues norma- 
les. — Lochkow — f1. 
ad. fragment de la surface grossi. La partie in- 
férieure montre les ornements du test et la partie 
supérieure, l'apparence du moule interne. 
17—18—19. Autre valve isolée, de petite taille, con- 
servant une partie du test, qui est très mince. — 
3 vues normales. — Gross-Kuchel — f1. 
id. fragment de la surface grossi. Sur la partie 
inférieure, on voit les ornements du test et sur la 
partie supérieure, le moule interne. 

Dans ce spécimen, le test présente une apparence 
très rapprochée de celle qui est figurée PI. 52, fig. 12, 
pour Dalila subresecta. 
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PI. 202. EXPLICATION 
Fig. Etage 
banenka rastica. Bar.. G 

Voir PI. 109—110. 
1—2. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 
conservant l'empreinte des ornements longitudinaux. 
Les côtes sont minces et serrées. — 2 vues norma- 


les. — Æluboëep — g3. 

3—4—5. Autre valve isolée de plus grande taille. Moule 
interne, conservant l'empreinte des ornements. — 
Les côtes sont plus fortes que dans le spécimen 
précédent. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 

6—7. Autre valve isolée, plus développée. Moule in- 
terne, montrant l'empreinte très prononcée des orne- 
ments. Les côtes présentent le maximum de leur 
largeur. — 2 vues normales. — Auboëep — g3. 

Un profil linéaire, accompagne la 
fig. 6. 

8—9-10. Autre valve isolée. Moule interne, 
vant l'empreinte des ornements. Les côtes sont 
moins fortes que sur le spécimen précédent, bien 
que la valve offre de plus grandes dimensions. — 
3 vues normales. — Aluboëep — g3. 

11. ?d. fragment de la surface grossi pour montrer les 
traces des stries transverses, dans les rainures inter- 
costales. 


longitudinal, 


conser- 


DES FIGURES. 


Etage 


Panenka vestita. Barr. 
Var. de P. inacequalis. Bar. | . 
(PL. 101—102). 


12—13. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 
conservant l'empreinte des ornements. On voit dans 
la région frontale des zones concentriques, offrant 
un relief et une largeur variables. — 2 vues norma- 
les. — Üluboëecp — g3. 

14—15—16. Valve isolée, de grande taille. Moule in- 
terne, un peu endommagé, mais conservant l’em- 
preinte distinete des ornements et montrant une sé- 
rie de zones concentriques, inégalement espacées, 
avec un relief variable. 3 vues normales. — 


Hiuboëep — g3. 
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PI. 503. EXPLICATION 
pe Etage 
Panenka inelegans. Barr... . . . G 


1—2. Valve isolée, d'apparence très irrégulière, princi- 


palement dans son relief. qui semble bosselé. Moule 
interne, conservant la trace des ornements. — 2 vues 
normales. — Tetin — g1. 

Panenka robusta. Bar. . ....6G 


3—4. Valve isolée, caractérisée par sa charnière pres- 
que droite. Moule interne, un peu détérioré, mais 
conservant l'empreinte des ornements. On voit, non 
seulement les côtes, mais encore la trace des stries 


transverses, sur une partie de la surface. — 2 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 
Panenka jotvialis. Barr... . ...#F 


5—6—7. Valve isolée, conservant une grande partie de 
son test, qui est très mince. — 3 vues normales. — 
Gross-Kuchel — 1. 

id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 

ments. Les stries transverses sont caractérisées par 

une apparence filiforme, arrondie au sommet, que ne 
présentent pas habituellement les stries d’accroisse- 
ment. 

9. Autre valve isolée, dont le côté droit est endom- 
magé. Moule interne, conservant quelques fragments 
du test détériorés et l’empreinte des ornements. — 
Gross-Kuchel — f1. 


8. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Panenka #mbricatula. Bar... ° E 

10—11—12. Valve isolée, de petite taille, conservant 
une partie du test. — 3 vues normales. — ZLoch- 
kow — e2. 

13. 24. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Vers le front, les stries plus prononcées 
présentent distinctement l’imbrication inverse. Elles 
sont très fines et irrégulièrement groupées. 

14. ÿd. section verticale, indiquant la direction de l’im- 


brication des stries. 


Panenka firma. Bar. 
Var.? de P. inaequalis. Bar. !. . . G 


PI. 101—102. 


15—16. Valve isolée, un peu endommagée au bord gau- 
che. Moule interne, montrant l’empreinte des orne- 
ments Jlongitudinaux et transverses. — 2 vues nor- 
males. — Hluboëep. — g3. 

17. id. profil linéaire, suivant le plan médian. 

1S. ?d. fragment de la surface grossi pour montrer la 
trace des stries transverses. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


PL 304. 


Fig. Etage Fig. Etage 


1—2—3. Valve isolée. 


4—5—6—7. Valve isolée. 


Panenka subaequalis? Bar.. [ES 


Voir PI. 104—105—106—107—316. 


Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. — 3 vues normales. — Hu- 
boëep — g3. 

Ce jeune spécimen n’est associé qu'avec réserve 
à Pan. subaequalis, qui se présente sous des appa- 
rences très variées, exposées sur les planches citées. 


G 


Moule interne, conservant la 
trace des ornements longitudinaux très serrés. — 
4 vues normales. — Lochkow — g1. 


Lunulicardium énfirmumn. Barr. . 


On remarquera sur la fig. 5 l'apparence particu- | 


lière du pan coupé. 

La fig. 7 est placée de manière que le crochet 
paraît au milieu et il en résulte qu’on ne juge pas 
bien la forme de la valve, mieux indiquée par les 
fig. 4—5. 


Panenka rectangula. Barr. & 


S—9. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, dont 


10. 


13—14—15. Valve isolée. 


la partie médiane est endommagée, mais conservant 
l'empreinte des ornements longitudinaux, très prononcés 
sur tout le contour. — 2 vues normales. — Hlu- 
boëep — g3. 

La fig. 9 représente la vue de profil par la face 
latérale à gauche, fig. 8. 
Autre valve isolée, de grande taille. Moule interne, 
endommagé comme dans le spécimen précédent, mais 
censervant tout autour l'empreinte très marquée des 
ornements. — Aluboëep — g3. 


| 11—12. Autre valve isolée, de taille à peu près égale. 


Moule interne, conservant, sur la plus grande partie 
de sa surface, l'empreinte des ornements. On recon- 
naît cependant, sur la partie centrale, l'effet de la 
compression, qui est plus marqué sur les spécimens 
précédents. — 2 vues normales. — ÆHluboëep — g3. 


G 


Moule interne. On reconnaît 
sur la partie médiane, l'effet de la compression, 
qui a aplati la surface, mais sans détruire l’em- 
preinte des ornements. — 3 vues normales. — Hlu- 
boëep — g3. 

Les fig. 14—15 indiquent l’aplatissement mentionné 
de la surface médiane. 

On remarquera que, dans cette valve, le crochet 
paraît tourné vers le plus grand côté. 


Panenka verala. Barr. 


= 


= 


à 


lenrne- 


e& Ce V 


PP 


TImp. A 


PL 505. 


Fig Etage 
Panenka énculia. Bar. . . . . . . G 


1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l’empreinte 
des ornements très prononcés. — 2 vues norma- 
les. — Hluboëep — g3. 

3. td. fragment de la surface grossi pour montrer la 
trace des stries transverses, qui sont également vi- 
sibles sur les côtes et dans les rainures interjacentes, 
vers le bord frontal. 


Panenka lepida. Bar. . . ... . G 
Voir PI 115—331—334. 


7—8. Valve isolée. Moule interne, dont la partie mé- 
diane est endommagée, mais qui conserve tout au- 
tour l'empreinte très distincte des ornements. — 2 
vues normales. — Auboëep — g3. 

Un profil linéaire, suivant le plan médian, accom- 
pagne la fig. 7. 
9. id. fragment de la surface grossi pour montrer l’em- 
preinte des stries transverses, aussi bien marquée 
sur les côtes que dans les rainures interjacentes. 


Le spécimen figuré PI. 115 représente la valve 
opposée. 


EXPLICATION DES 


FIGURES. 
Fig. Etage 
Panenka dimensa. Bar. . . . . . G 
4—5—6. Valve isolée, de taille moyenne. Moule in- 
terne, conservant l’empreinte des ornements. — 3 
vues normales. — Âluboëep — g3. 


10—11—12. Autre valve isolée, dont les contours sont 
un peu endommagés. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Aluboëep — g3. 


Panenka centesima. Barr. . . . . G 
Voir PI. 320—322. 


13—14—15. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 
Hluboiep — g3. 

On voit, dans la partie médiane, vers la droite, 
la trace de la compression, qui, cependant, n’a pas 
détruit l'empreinte des ornements. 
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Fig. Etage 
Sestra fragilis. Barr. . . . . . . . G 


1—2. Valve isolée, un peu endommagée à gauche. Moule 
interne, conservant la trace très distincte des orne- 
ments caractéristiques, réguliers. 


normales. — Aluboëep — g3. 

3—4—5. Autre valve isolée, plus développée. Moule 
interne dont le bord gauche est ébréché. La sur- 
face montre distinétement l'empreinte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — Auboëcp — g3. 

6. id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence des côtes et des rainures verticales, étroites, 


intercostales. 
Sestra aegrotans. Barr... . ....6G 
7. Valve isolée. Moule interne, un peu endommagé | 


sur les bords, mais conservant l'empreinte des orne- 
ments. Outre les côtes serrées et caractéristiques, 
la surface montre une série de zones concentriques, 


inégalement espacées, mais très faiblement marquées | 


dans la nature. — Hluboiep — g3. 


S. id. fragment de la surface grossi pour montrer l’em- 
preinte caractéristique des ornements, comme sur la 
fig. 6. 


| Fig 


Quelques fragments | 
du test détérioré restent sur la surface. — 2 vues | 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Sestra novella. Bar... . . .....6G 


9—10. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements et une partie 
du test détérioré. On voit sur le bord gauche un 
pli aigu, qui part du crochet et s’étend sur un quart 
de la longueur. — 2 vues normales. — Branik — g1. 


Panenka nobilis. Barr. . . . . . . G 
Voir PI. 282—335. 


11—12. Spécimen de grande taille, dont la surface est 
un peu endommagée à droite et plissée par la com- 


pression. Moule interne, conservant l’empreinte des 
ornements. — 2 vues normales. — Hluboëep — g3. 
Panenka fidelis. Barr... . . . . . . E 


Voir PI. 141. 


13. Valve isolée, fortement bombée, un peu endommagée 
et traversée par divers filons de spath calcaire. 


Mecule interne, conservant l’empreinte distincte des 


ornements. Les côtes sont peu saillantes et les 
zones transverses très irrégulières. — Lochkow — 
e 2. 
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EXPLICATION 


PL. 307. 


Fig. Etage 


Panenka patiens. Bar.. 


1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l’empreinte 
des ornements, mais un peu endommagé au bord 


droit. — 2 vues normales. — Aluboëep — g3. | 


Panenka macilenta. Bar. G 
3—4. Valve isolée. Moule interne, 
un peu détériorée. Elle conserve cependant l’em- 
preinte distincte des côtes caractéristiques, minces et 
séparées par de larges rainures. Cette apparence 
contraste avec celle de presque toutes les espèces 
du même genre. 2 vues normales. — Hlubo- 


Cep — g3. 


dont la surface est | 


G [l 
5—6. Valve isolée. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


G 


Moule interne, conservant l’empreinte 
distincte des ornements. Les bords sont un peu ébré- 
chés. — 2 vues normales. — Hluboëep — g3. 


7—8. Autre spécimen un peu plus développé, dont le 
bord droit est endommagé. Moule interne, dont la 
plus grande partie représente la surface externe de 
la coquille, dépouillée d’une lamelle mince, dont nous 
voyons les traces, comme dans les Sestra. Dans la 
partie gauche, on voit, au contraire, l'empreinte de 
la surface interne de la coquille. Cette surface 
est ornée de stries transverses, régulières. — 2 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 

9. 2d. fragment de la surface grossi. La partie à droite 
montre l’apparence de la surface externe; et on voit 
à gauche l’empreinte de la paroi interne, que nous 
venons d'indiquer. 


Panenka acuta. Bar.. 


Panenka dura. Bar. G 


10—11. Valve isolée. Moule interne, dont la surface 
paraît avoir été détériorée par quelque petit animal 
rongeur. Le bord droit est ébréché. La ligne car- 
dinale est bien caractérisée par sa forme droite. — 
2 vues normales. — Hluboëep — g3. 
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PI. 308. 


Fig. 


Panenka éafantula. Bar. . ... 6G. 


1—2—3. Valve isolée, un peu endommagée au bord 


gauche. Moule interne, conservant l'empreinte des 
ornements. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 
Panenka pacifica. Bar. . ....6G 


Voir PI. 328. 


4—5—6. Valve isolée, dont le contour à droite est un | 


Moule interne, conservant l’em- 
3 vues normales. 


peu endommagé. 
preinte des ornements. 
Hluboëep — g3. 

7—8. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule 
interne, un peu endommagé dans la région derrière 
le crochet, mais conservant l'empreinte des ornements 
sur la majeure partie de la surface. — 2 vues nor- 
males. — Aluboëep — g3. 


DES FIGURES. 


Etage 
G 


12. Valve isolée, d'apparence irrégulière, vraisem- 
blablement par l'effet de la compression. Moule in- 
terne, conservant l’empreinte des ornements. — 4 vues 
normales. — Aluboëep — g3. 

Les 2 vues latérales, fig. 10—11, ne se ressem- 
blent pas. Le pan coupé se trouverait sur le côté 
fig. 10. 

Sur la PI. 3804, fig. 4 à 7, nous représentons, sous 
le nom de ZLumnulicardium infirmum, une autre 
espèce mieux conservée et provenant de la méme 
localité. Bien qu’elle soit différente, sa présence dans 
la même roche nous induit à la détermination provi- 
soire, que nous admettons pour le spécimen, qui 
nous occupe. 


Lunulicardium? rebelle. Barr.. 
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PI. 309. EXPLICATION 
RE Etage 
Praelima robusta., Bar. . ....6G 


Vol AllS; 


1—2. Valve isolée, de petite taille, qui nous semble re- 
présenter le jeune âge de l'espèce figurée d’après 
un adulte, sur la PI 118. Moule interne, dont la 
surface est un peu endommagée sur la partie mé- 
diane, mais conserve l'empreinte très distincte des 


ornements. — % vues normales. — Aluboëep — 

83. 

Panenka ofiosa. Barr... .....6@ 
Voir PI. 318. 


3—4—5. Valve isolée. Moule interne, dont le bord 
droit est un peu endommagé. La surface conserve 
l'empreinte très distincte des ornements caractéristi- 
ques — côtes larges, aplaties, rainures très étroites. — 
3 vues normales. — uboëep — g3. 

id. fragment de la surface grossi, pour montrer le 
contraste entre les côtes et les rainures interjacentes. 
La largeur des côtes est variable. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Pantata obediens. Barr... . . . . . G 


7—S—9. Valve isolée. Moule interne, dont la surface 
est un peu endommagée à droite, mais conserve la 
trace très distincte des ornements. — 3 vues norma- 
les. — Hluboëep — g3. 

10—11. Autre valve isolée, opposée à la précédente et 

à peu près de même taille. Elle porte la trace 

de brisures. Moule interne, conservant l'empreinte 

des ornements. 2 vues normales. Hlubo- 
ep — g3. 

Autre valve isolée, semblable à la précédente, mais 

de moindre taille. Elle a éprouvé une fracture 

transverse. Moule interne, conservant la trace dis- 
tinete des ornements. — Aluboëep — g3. 

On remarquera le contraste entre l’apparence des 
côtes, sur les 3 spécimens de Pantata obediens et 
celle des côtes de Panenka otiosa. 
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PL 310. EXPLICATION 
Fig. Etage 
Pancnka fagens. Bar. . . . . . . G 


Voir PI. 327. 


1—2—3. Valve isolée, dont le contour est un peu en- 
dommagé. La forme est sensiblement transverse. 
Moule interne, conservant la trace distincte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — Aluboëep — g3. 

4—5—6. Autre valve isolée, de méme taille que la pré- 
cédente, mais opposée. Sa forme, au lieu d’être 
transverse, paraît allongée. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Aluboëey — g3. 

7—8—9,. Autre valve isolée, de plus grande taille, sem- 
blable à la précédente. Moule interne, conservant 
la trace des ornements. 3 vues normales. 
Hiuboëep — g3. 

10. Autre valve isolée, dont le bord est un peu endom- 
magé à droite. La forme est transverse, comme 
celle de la fig. 1, mais ces valves sont opposées. 


Moule interne, conservant la trace, non seulement 
des ornements longitudinaux, mais aussi celle des 
stries d’accroissement sur une partie de la sur- 
face. — Hluboëep — g3. 

11. :d. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Panenka festinans. Barr... . . .. G 
Voir PI. 321. 


12—13. Valve isolée, dont l’état de conservation laisse 
beaucoup à désirer, mais permet cependant de re- 
connaitre le contour amaigri vers la droite, quoi- 
que un peu endommagé. Moule interne, montrant 
la trace affaiblie des ornements. — 2 vues norma- 
les. — Hluboërp — 83. 

14—15. Autre valve isolée, semblable à la précédente, 
et aussi endommagée sur le contour frontal, à droite. 
Moule interne, montrant l'empreinte mieux conservée 
des ornements. — 2 vues normales. — Afluboëep — 
g 3. 
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PI. SIL. EXPLICATION 
LL Etage 
Panenka parvula. Barr. . .... G@ 


Moir PI. 313. 


1—2-—3. Valve isolée, dont le bord gauche est ébréché. 
Moule interne, conservant l’empreinte des ornements. 
Une brisure simule la présence du test. — 3 vues 
normales. — Aluboëep — g3. 


Panenka normalis. Barr... . . .. G 
Voir PI. 314—327. 


4—5. Valve isolée, de forme transverse. Moule interne, 
conservant l'empreinte des ornements. — 2 vues 
normales. — Aluboëep — g3. 


6. ?d. vue cardinale en dessous du crochet. 


Praelima gracilis, Barr. . . . . . G 
Voir PI 325—338. 

7—8. Valve isolée, un peu endommagée à droite. Moule 
interne, conservant l’empreinte des ornements. — 2 
vues normales. — Afluboëep — g3. 

9. Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule 


interne, conservant l'empreinte des ornements. — 


Hluboëep — g3. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Panenka depressa. Bar. . . . . . G 
Voir PI. 114—334—335. 


10— 11. Valve isolée, de forme arrondie, dont le bord 
à droite est ébréché. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements. — 2 vues normales. — 
Hiuboëep — g3. 

Autre valve isolée, représentant la forme allongée 
et opposée à la précédente. Le contour est un peu 
endommagé. Moule interne, conservant l’empreinte 
des ornements. — Âlubocep — g3. 
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Fig. 


1—2-—3. Valve isolée, de forme transverse. 


EXPLICATION 


312. 


Etage 


Panenka cognata. Bar. . .. .. G 
Voir PI. 315. 


Moule in- 
terne, un peu ébréché au contour, mais conservant 
l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues 
normales. — Lochkow — g3. 


4—5—6. Autre valve isolée, plus développée, semblable 


à la précédente. Moule interne, montrant l’em- 
preinte prononcée des ornements. — 3 vues norma- 
les. — Huboëep — g3. 

id. empreinte interne sous les côtes, grossie pour 
montrer les apparences d’origine douteuse. Elles 
pourraient être attribuées à une empreinte interne 
de la coquille, ou bien à une structure minérale de 
la roche, qui est très compacte. 


Une apparence semblable se présente dans plu- 
sieurs autres valves, provenant de la même localité. 


8—9. Autre valve isolée, opposée aux précédentes et 


contrastant aussi par sa forme relativement allongée. 
Moule interne, conservant l'empreinte des orne- 


ments. — 2 vues normales. — Aluboëep — g3. | 


DES 


FIGURES. 


Etage 
Panenka notanda. Bar. . . . . . G 
10—11—12. Valve isolée, très inéquilatérale. Moule 


interne, un peu endommagé vers le bord gauche, 


mais conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 


On remarquera l’exiguité du crochet, par rapport 
aux spécimens de Pan. cognata, figurés sur la même 
planche. 
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PI. 315. EXPLICATION 


Fig. 


= 


Etage 
Panenka corpulenta. Bar.. . . . G 
2. Valve isolée, de taille moyenne, dont les bords 


sont légèrement ébréchés. Moule interne, conser- 
vant la trace des ornements, qui sont très pronon- 
cés. Une partie de la surface montre le résultat 
de la décomposition, qui simule des stries très obli- 
ques sur les côtes. Leur inclinaison varie, — 2 
vues normales. — Aluboëep — g3. 


3—4—5. Autre valve isolée, un peu moins développée. 


Moule interne, conservant l'empreinte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — }fuboëep — g3. 


6—7—S8. Autre valve isolée, de la plus grande taille. 


Le crochet est endommagé et le bord extrême à 
gauche est ébréché. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Aluboëep — g3. 

La vue cardinale, fig. 8, montre distinctement une 
large surface ligamentaire sous le crochet. 

On voit, près du bord frontal, une rainure très 
faible, presque concentrique, qui pourrait être en 
connexion avec la ligne palléale. Mais, il n’y a au- 
cune apparence, qui indique les impressions muscu- 
laires. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Panenka parvula. Bar. . . . . . G 
Voir Pl 311: 


9—10—11. Valve isolée, légèrement ébréchée. Moule 
interne, conservant l'empreinte très distincte des 
ornements. — Hluboëep — g3. 

Nous n'avons figuré que l’une des 2 vues latérales. 
C’est celle qui est à droite sur la fig. 9 et à gauche 
sur la fig. 11. 
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EXPLICATION 


PI. 314. 


Etage 
BAL Cr 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille et de forme très 
transverse. Moule interne, montrant l'empreinte très 
prononcée des ornements sur toute la surface, ex- 
cepté dans la région du crochet, isolé par une 
faible rainure concentrique. — 3 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 


Fig. 


Panenka subcalva. 


DES FIGURES. 


Etage 


Panenka normalis., Barr.. . . . G 


Voir PI. 311—327. 


4—5—6,. Valve isolée, de petite taille et de forme faible- 


ment transverse. Moule interne, conservant l’em- 
preinte distincte des ornements. La région du cro- 
chet est dénudée par accident. — 3 vues norma- 


les. — Hluboëep — g3. 
7—8—9. Autre valve isolée, dont le crochet paraît un 


peu plus saillant, parce qu'il n’est pas dénudé. 
Moule interne, conservant l'empreinte des orne- 
ments, relativement serrés. — 3 vues normales. — 


Hluboëep — g3. 

10—11. Autre valve isolée, de taille moyenne et de forme 
transverse prononcée. Moule interne, montrant l’em- 
preinte des ornements très serrés. Le bord droit 
est ébréché. — 2 vues normales. — Hluboëep — g 3. 


12—13. Autre valve isolée, d'apparence à peu près 
semblable. Moule interne, montrant les ornements. 
Le contour à droite est ébréché. — 2 vues norma- 
les. — Aluboëep — g3. 

14—15. Autre valve isolée, moins développée et de 
forme moins transverse. Moule interne, montrant 
l'empreinte des ornements. — 2 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 

16—17. Autre valve isolée, de la plus grande taille et 
de forme faiblement transverse. Moule interne, con- 
servant l'empreinte prononcée des ornements. Un 
filon de spath calcaire traverse obliquement cette 
valve, à partir du crochet jusqu’au bord frontal. — 
2 vues normales. — Hluboëep — g3. 


PI. 31/4 


J. Barrande Syst Silur.de Bohème. Vol VI 


ase Praque 


Lithogr. de la cour imp.roy de AH 


lith. 


n 
GS) 


Langhan 


PL 315. EXPLICATION 

Fig Etage 

Panenka cognala., Bar. . . . . . G 
Voir Pl-312. 

1—2. Valve isolée, de grande taille, dont le bord à droite 
est ébréché. Moule interne, conservant l'empreinte 
des ornements. — 2 vues normales. — Aluboëep — 
g3. 


3—4—5. Autre valve isolée, de petite taille et opposée 
à la précédente. Moule interne, montrant l’empreinte 
très distincte des ornements. — 3 vues normales. — 
Hlubocep — g3. 

6—7. Autre valve isolée, de grande taille et opposée à 
celle de la fig. 1. Moule interne, un peu ébréché 
au bord gauche, mais montrant l'empreinte prononcée 
des ornements. Quelques zones concentriques, tracées 
sur la surface, nous semblent purement individuel- 
les. — 2 vues normales. — Hluboëep — g3. 

S—9. Autre valve isolée, un peu ébréchée sur le contour. 
Moule interne, montrant des ornements beaucoup 
plus serrés que sur les spécimens précédents. — 
2 vues normales. — Hluboëep — g3. 


DES FIGURES. 


| Fig. Etage 
Panenka sublepida. Bar. . . . . G 
10—11—12. Valve isolée, dont le contour est un peu 
ébréché. Moule interne, conservant la trace des 
ornements. — 3 vues normales. — H{uboëep — g3. 


13. id. fragment de la surface grossi pour montrer l’appa- 
rence des stries transverses, qui sont distinctes, prin- 


cipalement dans les rainures intercostales. 
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EXPLICATION 


PI. 316. 


Fig. Etage 
Panenka emarginala. Bari. . 


1—2-—3. Valve isolée de petite taille. Moule interne, 
conservant l’empreinte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëcp — g3. 

L'apparence d’une lunule peu étendue, mais pro- 
noncée, à droite du crochet, rappelle les Lunulicar- 
dium. Cette apparence n’est pas assez prononcée sur 
les fig. 2—3. 


Panenka barbara. Bar. . G 
4—5—6. Valve isolée, de forme très allongée. Moule in- 


terne, un peu endommagé, mais conservant l'empreinte 
distincte des ornements. — 3 vues normales. 
Hiuboëep — g3. 

On reconnait aussi quelques traces des stries trans- 
verses sur les côtes. 


Panenka subaequalis. Bar. G 


Voir PL 104—105—106—107—304 ? 


7—8—9,. Valve isolée, de petite taille, dont le contour est 
un peu ébréché. Moule interne, montrant l’empreinte 
distincte des ornements. — 3 vues normales. — H/u- 
boëep — g3. 


G | 


| 


- DES FIGURES. 


Etage 

Panenka valens. Barr. . . . .. [ES 
Voir PI. 112—333. 

10—11-—12. Valve isolée, de grande taille. Moule in- 


terne, dont la surface ne conserve qu’une trace 
affaiblie des ornements. — 3 vues normales. 
Hiuboëep — g3. 


Panenka serilis. Barr G 


13—14. Valve isolée, de grande taille, dont la surface 


| 15. 


16. 


endommagée conserve cependant la trace des orne- 
ments. Moule interne, montrant une fracture à partir 
du crochet jusqu'au bord frontal. — 2 vues nor- 
males. — Hluboïep — g3. 


id. fragment de la surface grossi, montrant, sur 
l'empreinte des côtes, l’apparence de stries obliques, 
qui pourraient dériver d’une origine minérale, comme 
celles que nous avons figurées sur la PI. 312, pour 
Pan. cognata. 
id. autre fragment de la surface montrant la trace 
des côtes avec celle de stries transverses. 

Il est difficile d'expliquer ces 2 apparences, qui 
se montrent à peu de distance sur le même moule 
interne. 
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Fig. Etage 

Panenka afdrila. Bar. G 
Voir PI. 320. 

1—2—3- 4. Valve isolée. Moule interne, conservant | 

l'empreinte tres distincte des ornements. — 4 vues 
normales. — Aluboëep — g3. 


Nous avons figuré les 2 
parce qu'elles ne se ressemblent pas. — 
les fig. 2—3 avec Ja fig. 4. 


Comparer 


5. Autre spécimen semblable au précédent, mais un peu 
déprimé, probablement par la compression. 
interne. — Aluboëep — g3. 

6. Autre valve isolée, semblable aux précédentes. Moule 
interne. Le crochet est détérioré. — Hlubocep — g3. 


Panenka ingraïta. Bar. 


7—8—9. Valve isolée, de forme subtriangulaire, avec un 
crochet très saillant. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements vers le contour, tandis que la 


partie médiane de la surface est détériorée. Le bord | 
gauche est ébréché. — 3 vues normales. — Alu- 
boëep — g3. 

10. 34. fragment de la surface grossi pour montrer la 


trace des stries transverses sur les côtes et les rai- | 


nures interjacentes. 

11—12. Autre valve isolée, de plus grande taille et de 
forme semblable. Moule interne, conservant l’empreinte 
des ornements. Le contour est un peu ébréché. — 
2 vues normales. — Hluboëep — 83. 


L’apparence un peu différente des côtes est due à | 


l’état de conservation. 


vues latérales opposées, 


Moule | 


G Il 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
G 


13—14— 15. Valve isolée, de forme transverse et très 
inéquilatérale. L’extrémité vers la droite est endom- 
magée. Moule interne, conservant la trace des orne- 
ments. 3 vues normales. — Tetin — g1. 


Panenka Tetrinensis. Bar. 


Panenka praecursoria. Bar. G 
Voir PI. 100. 


16—17. Valve isolée, incomplète, parce qué‘le bord droit 


manque. Moule interne, conservant l'empreinte des 
ornements tres réguliers et très serrés. — 2 vues 
normales. — (hotecz: — g1. 
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PI. 31. 


Fig. Etage 

Panenka longior. Bar... .. .. G 
Voir PI. 113. 

1—2—3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 


conservant l’empreinte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 

Ce spécimen parait représenter la valve opposée 
à celle qui est figurée PI. 113, fig. 1—2. 


Panenka sedula. Bar. . . . . . . G 
4—5—6. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 

conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor- 

males. — Hluboëep — g3. 

Panenka fragilis. Bar... . . . . G 


7—8S—9. Valve isolée, de forme très allongée. Moule 


interne, conservant l'empreinte des ornements très 
prononcés. Les bords sont endommagés. — 3 vues 
normales. — Huboëep — g3. 


Sur la partie inférieure de ce spécimen, le moule 
interne reproduit la trace des stries transverses sub- 
régulières, figurées d’après le second spécimen fig. 13. 

10—11—12. Autre valve isolée, fortement endommagée 
à droite. Moule interne, conservant l'empreinte dis- 
tincte des ornements. — 3 vues normales. — Au- 
bocep — g3. 

id. fragment de la surface grossi, montrant dans les 
rainures les stries d’accroissement, qui ont été effa- 
cées sur la surface des côtes. 


13. 


EXPLICATION DES 


FIGURES. 


Fig. Etage 


Panenka junior. Bur. . .....6G 
Voir PL 


14—15—16. Valve isolée, de forme allongée. Moule in- 
terne, conservant l’empreinte des ornements. Le bord 
à droite est endommagé. — 3 vues normales — 
Hluboëep — g3. 


Panenka ofiosa. Bar... . . .. . . G 
Voir PI. 309. 


17—18—19. Valve isolée, dont les bords opposés sont 
un peu ébréchés. Moule interne, conservant la trace 
des ornements. — 3 vues normales. -— H{uboëep — 
89. 

Au premier aspect, les côtes paraissent beaucoup 
moins larges que dans le spécimen figuré PI. 309. 
Mais c’est un effet de la décomposition. Nous voyons 
près du bord frontal, à gauche, une partie de la sur- 
face, sur laquelle les côtes conservent leur largeur et 
les rainures paraissent très étroites, comme dans le 
spécimen typique. Cette apparence est représentée 
sur la figure suivante. 

20. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
côtes larges et les rainures étroites, qui les séparent. 
La surface des côtes conserve la trace des stries 
d’accroissement, un peu irrégulières. 
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PI. 319. EXPLICATION 
Fig Etage 
Panenka ertrema. Par - .-... 6 


1—2—3. Valve isolée, très inéquilatérale. Moule interne, 
dont le crochet et le contour sont endommagés. — 
3 vues normales. — Hluboëïep — g3. 


Panenka anxia. Bar... .....6G 


4—5, Valve isolée, dont le contour est un peu endom- 
magé. Moule interne, conservant l’empreinte des orne- 
ments. — 2 vues normales. — Hluboëep — g3. 

6—7. Autre valve isolée, semblable à la précédente. Ses 
contours sont endommagés. Moule interne, conser- 
vant l'empreinte distincte des ornements. — 2 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 

S—9. Autre valve isolée, moins développée, opposée aux 
2 précédentes. Moule interne, conservant la trace 

des ornements. — 2 vues normales. — Huboëep — 

ga. 


DES 


FIGURES. 


| Fig. Etage 


Panenka rinacria. Bar. . ...6G 


10—11. Valve isolée, dont le contour se rapproche d’un 
triangle équilatéral. Moule interne, conservant la trace 
des ornements très prononcés. Les côtes se distin- 
guent par leur largeur relative et leur inégalité. Elles 
sont visibles jusqu’au crochet. — 2 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 


Panenka inventrix. Bar. . ...6G 


12—13—14. Valve isolée, dont le bord à droite est un 
peu endommagé, tandis que le bord à gauche est bien 


conservé. Moule interne, montrant l'empreinte dis- 
tincte des ornements. — 3 vues normales. — Pra- 
nik — g1. 


On remarquera principalement sur les fig. 12—13 
que, sur le bord à gauche, les côtes très bien con- 
servées présentent une bifurcation, qui s’étend vers 
le crochet, sans l’atteindre. Cette particularité est 
très rare parmi nos Panenka. 
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PL. 520. 


EXPLICATION 


Etage | 


Panenka aftrita. Bar. . . . . ..6G 
Voir PI. 317. 


1—2. Valve isolée, dont le bord cardinal à droite est 


un peu endommagé. Moule interne, conservant l’em- 
preinte distincte des ornements. — 2 vues norma- 
les. — Hluboëep — g5. 


Panenka confidens. Bar... . . . G 


3—4—5. Valve isolée, dont le.contour frontal à gauche 


est un peu endommagé. Moule interne, conservant 
l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues 
normales. — Aluboëecp — g35. 


Panenka centesima. Bar. . ... 6G 
Voir PI. 305—322. 


6—7—$S. Valve isolée, faiblement ébréchée à gauche. 


Moule interne, conservant l'empreinte des ornements. — 
3 vues normales. — Âuboëep — g3. 

Les côtes visibles sur ce spécimen se montrent 
avec leur largeur naturelle, tandis que, sur l’autre spé- 
cimen figuré PI. 305, elles offrent une apparence 
différente, provenant de l’altération de la surface. 


DES FIGURES. 


Etage 


Pranenka fenehrosa. Bar. . . . . G 


9—10. Valve isolée, de forme très allongée et remar- 


quable par son bombement bien indiqué sur la fig. 10. 
Moule interne, conservant la trace des ornements, 


altérés par la décomposition. — 2 vues normales. — 
Hiluboëep — g3. 


Panenka lanulifera. Bar... . . G 


11—12—13. Valve isolée, remarquable par la lunule 


courte et profonde, à droite du crochet. Moule in- 
terne, conservant la trace des ornements un peu alté: 
rés. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 

La présence de la lunule signalée rapproche cette 
forme de celles du genre Lunulicardium. Mais l’en- 
semble de la coquille la rattache naturellement aux 
Panenka. 


Sestra? contrastans. Bar. . . . . G 


14—15. Valve isolée, de grande taille, mais mal con- 


servée. Moule interne, qui ne montre pas la trace 
habituelle des ornements longitudinaux, visibles sur 
les autres espèces associées dans ce genre. Voir les 
PI. 298 et 306. — 2 vues normales. — Hlubo- 


ep — g3. 
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PL: EXPLICATION 
Fig. Etage 
Panenka fera. Bar... . . . . . . . G 


1—2—3. Valve isolée. Moule interne un peu ébréché 
sur les bords opposés, mais conservant l’empreinte 
des ornements de la surface. — 3 vues normales. — 
Hluboëïep — g3. 


Panenka oblemperans. Bar. .- . G 
Voir PI. 123—348. 


A—5—6. Valve isolée, de moyenne taille et de forme 
un peu transverse. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements du test. Le crochet est un 
peu détérioré au côté droit. — 3 vues normales. — 
Hluboëep — 33. 


7—S— 9. Autre valve isolée, un peu plus développée. 
Moule interne, conservant l’empreinte des ornements. 
Le bord gauche est un peu ébréché, mais le bord 
droit est complet dans la nature. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 

10—11. Autre valve isolée, de même taille que la pré- 
cédente. Moule interne. 2 vues normales. 


Hluboëep — g3. 


DES FIGURES. 
Fig. Etage 
Panenka festinans. | 
s Barr Pre G 
Var. de Pan. lepida. | 
Voir PI. 310. 
12—13—14. Valve isolée, de petite taille. Moule in- 


terne, montrant la trace très distincte des ornements. 
Le, bord à gauche est un peu ébréché. — 3 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 

15—16. Autre valve isolée, de grande taille. Moule in- 
terne, conservant la trace des ornements. Le bord 
frontal est un peu endommagé à droite, ainsi que 
le crochet. — 2 vues normales. — Hluboëep — g 3. 

Les spécimens, que nous figurons sous le nom de 
festinans, offrent une notable ressemblance avec ceux 


qui ont été figurés sous le nom de Pan. lepida 
PI 115—305. 
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Fig. 


1—2— 3. Valve isolée, de taille moyenne. 


Dune EXPLICATION 
Etage 
Panenka fortissima. Bar. . . .. 6G 


Voir PI 110—116—122. 


Moule interne, 
détérioré sur plusieurs points, mais montrant la forme 
générale de la valve et l'apparence des ornements. — 
3 vues normales. — Hluboëep — 23. 

Autre valve isolée, dont le diamètre transverse est 
reconnaissable, tandis que, le contour frontal étant 
tres détérioré, le diamètre longitudinal ne peut pas 
être exactement reconnu. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements rayonnants. — ÆH{luboëep — 


g 3. 
Panenka ertensa. Bar... . . . .. 6G 
Voir PI. 116—301. 


Valve isolée. Moule interne, fortement endommagé. — 
Hiuboëep — 83. 

Nous figurons ce spécimen, malgré son mauvais 
état de conservation, à cause de la rareté des repré- 
sentants de cette espèce, que ses grandes dimensions 
exposaient à de nombreux accidents, comme Pan. 
fortissima. 

Pan 


Panenka centesima. G 


Voir PI. 305—320. 


6—7—$8. Valve isolée, de petite taille, conservant un 


fragment du test, dont la surface est détériorée. 
Les ornements sont faiblement marqués sur le moule 
interne. — 3 vues normales. — Huboëep — g3. 


DES FIGURES. 


Fig Etage 
Panenka subbullata. Bar. . G 

| 9—10-— 11. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 
qui ne montre aucune trace des ornements. — 3 vues 


normales. — Hluboëep — g3. 
On remarquera, que le crochet, très épaté, concorde 


avec celui du spécimen qui suit. 


Panenka Dbullata., Bar... . . . .. 


12—13—14. Valve isolée. Moule interne, dont la sur- 
face, en partie détériorée, conserve cependant l’em- 
preinte des ornements. — 3 vues normales. — Hu- 
boëep — g3. 

Le crochet tres enflé et arrondi de cette valve 
lui donne un caractère particulier. Mais, il est pos- 
sible, que la valve de petite dimension, figurée sous 
le nom de Pan. subbullata, appartienne à la même 
espèce. Nous la distinguons par un nom, à cause 
de l’absence de toute ornementation sur la surface 
du moule interne. (Cette circonstance pourrait pro- 
venir du jeune âge. 
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PL. 525. 


Fig. Etage 


Panenka valgaris. Bar. . . . . . G 


1—2-—3. Valve isolée, de petite taille et de forme al- 
longée, un peu oblique. Moule interne, dont le côté 
gauche est endommagé. 3 vues normales. 
Hluboëep — g3. 

A—5, Autre valve isolée, de plus grande taille et oppo- 
sée à la précédente. Sa forme est plus arrondie. 


Le bord droit est ébréché. — 2 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 

6—7. Autre valve isolée, dont le contour est plus ar- 
rondi. Moule interne. — 2 vues normales. — Alu- 
boëep — 835. 

S- 9—10. Autre valve isolée, de forme allongée et | 


semblable aux 2 précédentes, par la direction du 
crochet. Les bords sont un peu ébréchés. Moule 
interne. — 3 vues normales. — Æluboëep — g3. 

Les 4 spécimens qui précèdent, proviennent d’un 
méme bane de calcaire rouge et ils offrent tous, 
sur leur surface, des côtes longitudinales serrées, 
dont l’apparence est constante. Ces circonstances 
contribuent à établir l'identité spécifique de ces 4 


valves, malgré les variations qu’elles montrent dans | 


leur contour. 


Panenka devexa. Bar. . . ....(G 


11—12. Valve isolée, de petite taille, subéquilatérale. 
Moule interne, conservant l'empreinte des orne- 
ments. — 2 vues normales. — Âluboëep — g3. 

Malgré l’apparente symétrie, on reconnait que le 
côté gauche de la valve est moins bombé que le 
côté droit. 

13—14. Autre valve isolée, plus développée et prove- 
nant du même banc calcaire. Moule interne, con- 
servant l'empreinte distincte des ornements. — 2 
vues normales. — Hluboëep — g3. 

L’insymétrie dans cette valve est très apparente 
et on voit que le côté gauche tend à s’aplatir vers 
le bord. 


DES FIGURES. 


Fig. 


15—16—17. Valve 


18. 


Etage 
Panenka concurrens. Bur. . . . G 


isolée, dans laquelle l’insymétrie 
des 2 côtés est très apparente, la moitié gauche 
tendant à s’aplatir. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements et un fragment 
de la lamelle externe du test. — 3 vues norma- 
les. — Hluboëep — g3. 

id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Les stries sont principalement marquées au 
fond des rainures étroites, entre les côtes. 

Malgré l’analogie qui existe entre cette valve et 
les 2 précédentes, elles se distinguent en partie par 
la conformation de la surface et plus encore par le 
tracé de la ligne cardinale. 
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PI. 324. 


Fig. Etage 
Bart: EUG 


1—2-—3. Valve isolée, de forme très arrondie. Moule 
interne, conservant l’empreinte très distincte des or- 
nements. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 

On remarquera, à gauche du crochet, la lunule 
prononcée, qui contraste avec la ligne droite cardi- 
nale, sur le côté opposé. 

Nous avons constaté la présence d’une petite lu- 
nule analogue dans Pan. lunulifera, PI. 320. Mais, 


Panenka orhicularis. 


les valves comparées sont contrastantes par leur 
forme. 
Panenka circeularis. Bar. . . . . G 


4—5—6. Valve isolée, dont le contour est presque cir- 

culaire. Moule interne, un peu endommagé derrière 

‘le crochet et au bord gauche. Sa surface conserve 

l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — AHluboëep — g3. 

Cette valve et la précédente sont analogues par 

leur forme subcirculaire. Mais, elles contrastent for- 

tement par les apparences de leur ligne cardinale. 


Panenka muta. Bar. . . . . . . . G 


7. Valve isolée, dont le bord gauche est fortement en- 
dommagé. Moule interne, conservant l'empreinte 
très prononcée des ornements. — Aluboëep — g3. 

$. 2d. fragment de la surface grossi pour montrer les 
stries d’accroissement, qui sont un peu irrégulières. 

Il nous semble, que ces stries se sont conservées 
sur le moule interne, par l’effet de l’altération pro- 
gressive de la surface. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Panenka nifès. Bar. rade SRG 
9— 10. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. — 2 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 
Panenka neutfra. Bar. . . ....6G 


11—12—13. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements très prononcés. Les 2 
bords latéraux sont un peu endommagés. — 3 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 


On remarquera, que les côtes sont inégales dans 


leur largeur. (Celles du côté droit sont les plus 
larges. 
Panenka fréstis. Bar... . . . . . G 


Moi MP ILE 


14—15—16. Valve isoïée, dont la surface est un peu 


endommagée, mais conserve l’empreinte des orne- 
ments. Moule interne. — 3 vues normales. — H/u- 
boëep — g3. 


La surface du crochet montre la trace des orne- 
ments, disposés concentriquement, comme sur le spé- 
cimen figuré PI. 111. 
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EXPLICATION 


PI. 525. 


Etage 


G 


Fig 
Panenka rectissima. Bar. . 
Voir PI. 331. 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille, remarquable par 
l'apparence presque parfaitement symétrique de sa 
surface. Moule interne, conservant l’empreinte des 
ornements. — 3 vues normales. — Æluboëep — g3. 

Cette petite valve pourrait représenter le jeune 
âge de Pan. rigida, fig. 10 à 12. 
Panenka flexa. Bar. G 

4—5—6—7. Valve isolée, qui présente sur le bord à 
droite une rainure longitudinale prononcée. Moule 
interne. — 4 vues normales. — Hluboëep — g3. 

Nous avons figuré les 2 vues latérales, contrastantes. 


Praelima gr'acilis. Barr. G 


Voir PI. 311—333. 


Valve isolée, fortement endommagée au côté droit. 
Moule interne, conservant un fragment du test et 
lempreinte des ornements sur le reste de la sur- 
face. — Hluboëep — g3. 
id. fragment du test grossi. Il est pris près du crochet, 
jusque auquel toutes les côtes paraissent se prolonger. 
Les stries d’accroissement, très distinctes, montrent 
une apparence irrégulière. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Panenka r'igida. Bar. G 
10—11—12. Valve isolée, d'apparence très régulière. 
Moule interne un peu endommagé, mais conservant 
lempreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 
Voir ci-dessus l’observation au sujet de Pan. rec- 
tissima. 
Panenka indomita Bar. G 
Voir Pl 5217 
13—14. Valve isolée, de forme subsymétrique. Moule 


interne, un peu endommagé, mais conservant l’em- 


preinte des ornements très prononcés. — 2 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 


Malgré la grande analogie, qui existe entre cette 
valve et celle de Pan. rigida, fig. 10 à 12, on re- 
connait immédiatement leur différence spécifique par 
l'apparence des crochets. 


G 


15—16. Valve isolée, dont le bord gauche est tronqué. 
Moule interne, conservant l’empreinte des ornements, 
qui ne sont pas parfaitement réguliers. On distingue 
cependant plusieurs des côtes principales. Les côtes 
secondaires paraissent au nombre de 2 dans les in- 
tervalles. La charnière droite, très prolongée, pa- 


raît aussi caractéristique. — 2 vues normales. — 
Srbsko — g1. 


Kralovna indistincta. Barr. 
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PL. 526. 


Fig. Etage 
Panenka abstinens. Bar. . . . .G 


1—2-—3. Valve isolée, dont la surface est aplatie. 
Moule interne, conservant l'empreinte des ornements 
très prononcés. — 3 vues normales. — Ælubo- 
éep — g3. 

4. id. fragment de la surface grossi pour montrer la 
largeur relative des côtes et des rainures intercostales. 


Panenka indolens. Bar. . . . . . G 
5—6—7. Valve isolée, un peu endommagée. La sur- 
face est très bombée en travers. Moule interne, 


conservant l’empreinte distincte des ornements. — 
3 vues normales. — Aluboëep — g3. 


Panenka dissentiens. Bar... . . . G 


S—9-— 10. Valve isolée, dont la partie droite est fort 
endommagée, tandisque le côté gauche tend à s’étaler 
vers le bord. — 3 vues normales. — Hluboëep — g 3. 
11. 24. fragment de la surface grossi pour montrer la 
trace des stries transverses, principalement dans les 
rainures, tandisque le sommet des côtes paraît lisse. 


12—13—14. Autre spécimen, que nous associons au 


précédent, sans une complète certitude. Moule in- 
terne, conservant la trace des ornements. — 3 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 

Panenka excavata. Bar. . ...6G 


15—16—17. Valve isolée, disloquée par une brisure 
oblique. Moule interne, conservant l’empreinte d’or- 
nements très prononcés. — 3 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 

Les 3 figures s'accordent à montrer l'existence 
d’une lunule profonde, mais peu prolongée, à gauche 
du crochet. 

Nous rappelons, qu'une apparence analogue a été 
signalée sur Pan. orbicularis, PI. 324, et Pan. lu- 
nulifera, PI. 320. Ces 2 espèces sont différenciées 
par leur forme contrastante. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Panenka amygdala. Bar. . . . . G 


18—19-—20. Valve isolée, de forme régulière, un peu 
endommagée sur le côté droit. Moule interne, con- 
servant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 


21—22—23. Autre valve isolée. Moule interne, con- 
servant la trace un peu obsolète des ornements. — 
3 vues normales. — Aluboëep — g3. 


24—25—26. Autre valve isolée, un peu plus développée 
et montrant bien l'apparence symétrique de cette 
espèce. Moule interne, conservant l'empreinte très 
distincte des ornements. — 3 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 

Sur les fig. 18—2]—24, on reconnaît quelques 
côtes plus prononcées, qui rappellent l’ornementation 
des Kralovna. Cependant, nous maintenons cette 
espèce parmi les Panenka. D'abord à cause de l’in- 
constance de ce caractère sur les divers spécimens 
et surtout à cause du contraste entre leur charnière 
et celle des Xralovna. 
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PL EXPLICATION 
Ji Etage 
Panenka chrysalis. Barr... . . . G 


1—2. Valve isolée, un peu ébréchée au bord droit. 
Moule interne, conservant la trace des ornements. — 
2 vues normales. — Æluboëep — g3. 


Panenka normalis. Bar. . . . . . G 
Voir PI. 311—314. 


3—4—5. Valve isolée, faiblement ébréchée au bord 
gauche. Moule interne, conservant l’empreinte des 


ornements. — 3 vues normales. — luboëep — g 3. 
Panenka Zugens. Bar. . .....6G 
Voir PI. 310. 

6—7-—8. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, 
montrant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Aluboëep — g3. 

Panenka éntolerans. Bar. . . . . G 


9—10—11. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 

Les 2 vues fig. 10 et 11 montrent l'existence 
d’une lunule exigue, à droite du crochet. Cette ap- 
parence rappelle celle que nous avons signalée sur 
Pan. excavata, PI. 326 et Pan. lunulifera, PI. 320. 

12—13. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne, dont le contour est incomplet. — 
2 vues normales. — Hluboëep — g3. 

Le crochet n'ayant pas pu être bien dégagé, nous 
ne pouvons pas reconnaitre exactement l'existence 
de la lunule, signalée sur le spécimen précédent. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Panenka éndomita. Bar... . . . . G 
Voir PI. 325. 


14—15. Valve isolée, un peu endommagée au bord 
gauche. Moule interne, conservant l'empreinte des 
ornements. — 2 vues normales. — Æluboëep — g3. 


Cette valve est opposée à celle qui est figurée 
sur la PI. 325. 


Panenka crassiuscula. Bar.. . . G 
Voir PI. 109—111. 


16—17—18. Valve isolée, dont les bords sont un peu 
ébréchés et la partie interne détériorée. Moule in- 
terne montrant l'empreinte des ornements. — 3 vues 
normales. — Hluboiep — g3. 
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22S. EXPLICATION 

Etage 

Panenka palliata. Barr. . . . . . G 

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, montrant l’em- 

preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 


4—5—6. Valve isolée, de taille moyenne. 


La surface de cette valve montre, à peu de dis- 
tance du contour frontal, une constriction, analogue 
à celle que nous avons nommée pallium, dans les 
Brachiopodes. Cette apparence, rare parmi nos Acé- 
phalés, se manifeste principalement sur les spécimens 
très variés de Cardium? cunctatum, PI. 358, qui 
proviennent tous de la bande g2, sous-jacente par 
rapport à la bande g3, dans la même localité de 
Hlubocep. 


Panenka perplectens. Bar. . . . G 


Moule interne, 
conservant l'empreinte tres distincte des ornements. 
La ligne cardinale, endommagée à droite du crochet, 
ne permet pas d'apprécier exactement le contour de 
la coquille. — 3 vues normales. — ÆHluboëep — g3. 

On remarquera, que les côtes sur cette valve sont 
très nombreuses et très serrées. 


Panenka sphaeroides. Bar. . . . G 


7—S-— 9. Valve isolée, de forme arrondie, dont le con- 


10. 


tour est faiblement ébréché. Moule interne, conser- 
vant l'empreinte très distincte des ornements. — 
3 vues normales. — Hluboëep — g3,. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. On reconnait les stries transverses, ondu- 
lées, qui s'étendent sur les rainures et sur les côtes. 


Vers le milieu de la longueur de la valve, il existe 
une faible constriction régulière, concentrique au 
contour frontal. Elle est analogue à celle qui est 
figurée sur la fig. 1. Mais, entre cette constriction 
et le bord, il existe une brisure transverse, qui n’a 
rien de commun avec la constriction naturelle. 


DES FIGURES. 


Fig. 


11—12— 13. Valve 


14. 


15— 


Etage 
Panenka recurva. Bar. . . . . . G 


isolée. Moule interne, conservant 
ses ornements très distincts. — 3 vues normales. — 
Hiluboëey — g3. 
D’après les fig. 12 et 13, on voit que le crochet 
de cette valve est fortement recourbé et comme ployé. 
Les côtes montrent une largeur très inégale et 
quelques-unes semblent bifurquées dans toute leur 
longueur. 
id. fragment de la surface grossi, montrant la trace 
des stries transverses, principalement au fond des 
rainures. 


Panenka adrversa. Bar. . ....6G 


16. Valve isolée, tronquée au bord droit. Moule 
interne, montrant l'empreinte très distincte des orne- 
ments, qui sont très serrés. — 2 vues normales. — 


Hluboëep — g3. 
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EXPLICATION 


PI. 329. 


Fig. Etage 

Panenka inaequalis. Bar. G 
Voir PI. 101—102—107. 

1—2-—3. Valve isolée, faiblement ébréchée sur le contour. 


Moule interne, un peu endommagé derrière le cro- 
chet. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 

Ce spécimen se fait remarquer par ses côtes très 
prononcées et régulières, séparées par d’étroites 
rainures. 


G 


4—5. Valve isolée, de forme aplatie, un peu ébréchée 
sur le contour. Moule interne, conservant la trace 
des ornements. 2 vues normales. Hlubo- 
ep — 83. 

On remarquera le contraste entre les côtes très 
serrées sur ce spécimen et celles du spécimen fig. 1, 
beaucoup plus développées. 

Vers le bord frontal à droite, on reconnait la 
trace peu marquée des stries obliques sur les côtes. 


Panenka suspecta. Bar. 


G 


6—7—$8. Valve isolée, de petite taille, mais montrant 
bien l’obliquité de la coquille et la charnière droite 
et courte, caractéristiques. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 


Plusieurs zones concentriques divisent la surface. 


Pantata extraneus. Bar.. 


DES FIGURES. 
Fig Etage 
Panenka folerans. Bar. G 
Voir PI. 335. 
9—10—11. Valve isolée. Moule interne, faiblement 
ébréché à droite. — 3 vues normales. — Alu- 


boëep — g3. 

Les ornements, très apparents sur le moule interne, 
semblent s'arrêter brusquement à une faible distance 
du crochet, en laissant près de celui-ci une surface 
lisse. Cette apparence est l’effet de la décomposition 
lente de la surface. 


Les fig. 10 et 11 montrent près du crochet une 
petite lunule, analogue à celle que nous avons si- 
gnalée sur quelques espèces, comme ?, éntolerans, 
PI. 327, P. lunulifera, PI. 320 et P. orbicularis, 
PI522 

12—13—14. Autre valve isolée, un peu plus développée, 
mais ébréchée sur le contour à gauche. Moule in- 
terne, montrant l’empreinte très distincte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — Aluboëep — g3. 

Le crochet ayant été comprimé, la petite lunule 
est moins distincte que sur le spécimen précédent. 


G 


15—16—17. Valve isolée, dont le contour est un peu 
ébréché. Moule interne, conservant l’empreinte dis- 
tincte des ornements. 3 vues normales. 
Hiuboëep — g3. 

Les côtes relativement étroites et les rainures 
larges, sur cette valve, contrastent avec les apparences 
des ornements sur les 2 valves qui précèdent. 


Panenka approximans. Bar. 
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PL 530. EXPLICATION 
Fig: Etage 


Panenka sequens. Bar... ....6G 


1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. Le crochet est un peu en- 
dommagé. — 2 vues normales. — Aluboëep — g3. 

On remarquera que, sur le côté gauche, il existe 
une série de côtes relativement larges, tandisque 
sur le reste de la surface et principalement dans 
sa partie centrale, les côtes paraissent relativement 
plus serrées. 


Panenka mimica. Bar... . .... (GG 


3—4—5. Valve isolée, de forme très aplatie. Moule 
interne, conservant la trace des ornements serrés 
et peu saillants. — 3 vues normales. — Hlubo- 


ep — 83. 

6—7—S. Autre valve isolée, de plus grande taille et 
très aplatie. Le bord droit est un peu ébréché. 
Moule interne, conservant la trace des ornements. — 
3 vues normales. — Aluboëep — g3. 


Panenka subordinata. Bar. . . G 


9-10. Valve isolée, un peu endommagée. Moule in- 
terne, conservant l'empreinte des ornements. — 2 
vues normales. — Chotcéz — gli. 

On remarquera la largeur des rainures, plus grande 
que celle des côtes. . 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 
Panenka sor'or. Barr. . . . . . . . G 
11—12—13. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte distincte des ornements. — 3 vues nor- 


males. — Hluboëep — g3. 

On remarquera que, dans le voisinage du crochet, 
il existe une surface, qui parait lisse, tandisque 
les ornements s’arrètent brusquement sur une ligne. 
déterminée. Cette apparence est un effet de la dé- 
composition successive du moule interne, signalée 
‘dans d’autres cas, comme sur Panenka tolerans, 
Pl20 0-00; 


Barr A EPA CE 


14—15. Valve isolée, de forme très aplatie. Moule in- 
terne, brisé par la compression. — 2 vues norma- 
les. — Hluboëep — g3. 


Panenka misera. 


Panenka minuta. Bar... . .. . . . G 


, 
16—17. Valve isolée, de très petite taille. Moule in- 
terne, conservant l’empreinte des ornements. — 2 
vues normales. — Aluboëep — g3. 
Cette petite valve pourrait représenter le jeune 
âge de l’une des espèces déjà figurées et que nous 
ne pouvons reconnaitre. 
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PI. 331. EXPLICATION 
Fig: Etage 
Panenka Nina. Bar. G 


1—2-—3. Valve isolée, de forme très oblique, mais dont 
la charnière parait brisée. Moule interne, conser- 
vant l'empreinte très faible des ornements. — 3 vues 
normales. — luboëep — g3. 

La dépression de la surface près du crochet paraît 
être accidentelle. 


Panenka lepida. Bar. . .. G 
Voir PI 115—305—334. 

4—5—6. Valve isolée, un peu endommagée sur les 
contours du côté droit. Moule interne, conservant 
l'empreinte très distincte des ornements. — 3 vues 
normales. — Aluboëep — g3. 


Cette valve reproduit la forme de celle qui est | 


figurée sur la PI. 115 et elle est opposée à celle 
de la PI. 305. Mais elle est moins développée 
que l’une et l’autre. 


Panenka rectissima. Bar. . 
Voir PI. 325. 


7—8—9. Valve isolée, de petite taille et remarquable 
par sa forme symétrique. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements. Le bord frontal à gauche 


est ébréché. — 3 vues normales. — Hluboëep — g5. 


Panenka éndocilis. Bar. 
Voir 21352; 


10—11—12. Valve isolée, dont le côté droit est forte- 
ment endommagé. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. — 3 vues normales. — Alu- 
boëep — g3. 

Quelques côtes se distinguent par une plus grande 
largeur. 

La ligne cardinale droite semble rapprocher cette 
espèce des Xralovna et des Pantata. 


| 18—19-— 20. Valve isolée, de forme oblique, dont le 


G | 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 

Panenka contraria. Bar. . . G 
Voir PI 103— 104. 

13—14—15. Valve isolée, dont le bord droit est en- 

dommagé. Moule interne, conservant l’empreinte 

tres distincte des ornements. — 3 vues normales. — 


Hluboéep — g3. 

On remarquera sur la fig. 15, que le crochet est 
distinctement tourné vers le grand côté de la ligne 
cardinale, comme dans les spécimens figurés sur les 
planches citées. 

16—17. Autre valve isolée, de forme transverse, dont 
le bord est ébréché à gauche. Moule interne, con- 
servant l’empreinte très prononcée des ornements. — 
2 vues normales. — Hluboëep -- g3. 

La vue cardinale fig. 17 montre, que le crochet 
est tourné. vers le côté le plus développé de la valve. 
Cependant, cette apparence est moins .frappante que 
dans la valve précédente. Ces 2 valves sont opposées. 


Pantata reductus. Bar. . G 


crochet est tres distinct. Moule interne, conser- 
vant l'empreinte des ornements. —3 vues norma- 
les. — Hluboëep — g3. 

La forme oblique et la charnière courte et droite 
reproduisent les caractères génériques. 
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PI. DD: EXPLICATION 
Fig Etage 

Panenka aegra. Bar... .....6@ 
1—2-—3. Valve isolée, dont la surface insymétrique tend 


à s’aplatir vers les bords. Moule interne, conservant 


la trace d’ornements peu prononcés. — 3 vues 

normales. — Srbsko — g1. 

Panenka contracta. Bar. . . . . G 
4—5—6. Valve isolée, dont la surface est fortement 


endommagée, mais u’empêche pas de reconnaître la 
forme étroite et allongée de la coquille. Moule in- 
terne, conservant l'empreinte très prononcée des or- 
nements. — 3 vues normales. — Aluboëep — 
&3. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer la 
trace affaiblie des stries d’accroissement sur les côtes 
et les rainures. 


G 


8—9. Valve isolée, dont la surface est un peu endom- 
magée, mais montre bien cependant les contours. 
Moule interne, conservant la trace des ornements. — 
2 vues normales. — Hluboëep — 83. 


Panenka deludens. Barr. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 

Fanenka éndocilis. Bar. . . . . . G 
Voir PS3 

10—11—12. Valve isolée, dont le bord à gauche est 


un peu ébréché. Moule interne, conservant l’em- 
preinte distincte des ornements. — 3 vues norma- 
les. — Æluboëep — g3. 


13—14. Autre valve isolée, de petite taille. Moule 
interne, montrant l'empreinte des ornements. — 2 
vues normales. — Aluboëep — g3. 


Ces 2 valves semblables, sauf l'intensité des or- 
nements, sont opposées à celle qui est figurée sur 
IE ACER ulE 


G 


15—16-—17. Valve isolée, dont les contours sont fort 
endommagés. Moule interne, conservant l’empreinte 
des ornements tres serrés. — 3 vues normales, — 
Hluboëep — g3. 

Cette valve est caractérisée par sa forme allongée 
et son crochet relativement très prononcé. Les 
côtes sont faibles. 


Panenka jejuna. Barr. 
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EXPLICATION 


PL 353. 


Fig. Etage 


Praelima gracilis. Bar. . . . . . G 
Voir PI. 311—325. 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille, remarquable par 
sa forme aplatie. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 

4—5—6. Autre valve isolée, plus développée, opposée 
à la précédente. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements. On aperçoit 
aussi quelques traces des stries transverses. — 3 
vues normales. — Aluboëep — g3. 


Il existe une brisure transverse. 


DES FIGURES. 


| Fig. Etage 


Panenka valens. Barr. . .....G 
Voir PI. 112—316. 


7—8—9. Valve isolée, Moule interne, dont la surface 
est un peu endommagée, mais montre l'empreinte 
des ornements. — 3 vues normales — Alubo- 
ep — & 3. 

Le crochet est brisé. 

10. Autre valve isolée. Moule interne mal conservé, mais 
montrant la forme générale et l'empreinte des orne- 
ments. Cette valve est opposée à la précédente. — 


Hluboëep — g3. 


Panenka folerans. Bar. . - . . . G 
Voir PI. 329. 


11—12—13. Valve isolée, de petite taille, représentant 
le jeune âge des spécimens figurés sur la PI. 329. 
Les côtes paraissent cependant un peu plus serrées. 
Moule interne, montrant l’empreinte tres distincte des 
ornements. — 3 vues normales. — Huboëep — g3. 


Vol VI 


sn h om p 


B 


de 


D 


Il 


17 


n 
D 


Syst 


e Ls 


= 
(go) 
= 

a 


ImpThBamwarth Vienne 


lite 


A Swoboda del. & 


af 0 


RATE Ne 
HA 


Lt 


PL 53L EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig Etage Fig. Etage 
Panenka lepida. Bar. ......6G Panenka prona. Bar. ......6G 
Voir PI. 115—-305— 331. 7—S— 9. Valve isolée, dont le côté gauche est endom- 


magé et dont la surface médiane est aplatie par la 
compression. Moule interne, montrant l’empreinte 
très distincte des ornements. — 3 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 


1—2-—3. Valve isolée, tronquée au bord droit. Moule in- 
terne, conservant l'empreinte très distincte des orne- 
ments. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 

4. id. vue sous le crochet. 


Cette valve parait un peu moins transverse que 
celles qui sont figurées sur les planches citées. 


Panenka depressa. Barr. . . .. . 6G@ 
| Voir PI. 114—311—335. 


Panenka subalata. Bar. . . . . . @  10—11—12. Valve isolée, de forme très allongée. Moule 
Voir PI. 111. interne, conservant l'empreinte des ornements. — 3 
en SE vues normales. — Hluboëep — 83. 

5—6. Valve isolée, dont le contour est un peu ébréché Vers le bord à gauche, la surface du moule in- 
et la surface endommagée derrière le crochet. Moule | terne montre un petit amas de jeunes Gastéropodes 
interne, Conservant l’empreinte des ornements. Les crabe 
côtes sont un peu variables dans leur largeur. Cette 
apparence semble individuelle. — 2 vues normales. — 


Hluboëep — g3. 
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PI. 33. EXPLICATION 
Fig. Etage 
Panenka rediviva. Bar. . . el à 


1—2. Valve isolée, endommagée sur les 2 bords opposés. 
Moule interne, conservant l'empreinte des ornements. 
— 2 vues normales. — Hluboëep — g3. 
On voit sur la surface, à droite, quelques traces des 
stries d’accroissement. 


Panenka nobilis. Barr. . ._ . ...6G 
Voir PI. 282—306. 


3—4. Valve isolée, peu développée, montrant le contour 
à peu près complet. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements, mais dont la surface est 
endommagée à gauche, Quelques côtes se distin- 


guent par une plus grande largeur. — 2 vues nor- 
males. — Hluboëep — g3. 
Panenka depressa. Bar. . . . .. G 


Voir PI. 114—311—334. 


5—6. Valve isolée, de forme arrondie, contrastant avec 
celle de la PI. 334, qui est très allongée. Moule 
interne, conservant l'empreinte des ornements, mais 
dont la surface est endommagée à droite. — 2 vues 
normales. — Hluboëep — g3. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Panenka discus. Barr... .....6G 
Voir PI. 114. 


7—S. Valve isolée, mal conservée. La région derrière 
le erochet est aplatie par la compression. On voit 
aussi, concentriquement au bord frontal, une brisure 
de la coquille. Moule interne, montrant l’empreinte 
des ornements très prononcés. — 2 vues normales. — 
Hluboëep — g3. 


Goniophora Tritby. Bar. . ...E 
9. Spécimen conservant ses 2 valves et vu par l’arête 
saillante. — entre Karlstein et Roblin — e2. 
10. 74. même vue grossie. 
11 —12. 2d. 2 vues grossies, montrant les faces opposées 
de la coquille. 
13. d. grossissement de l’appendice saillant pour mon- 
trer ses ornements. Il est vu comme sur la fig. 12. 
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Fig. 


11 


4. 


males. — Huboëep — g3. 
id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. à 

D'après ses apparences, cette valve isolée semble 
représenter l’espèce Pan. Bohemica, qui caractérise 
notre bande e2. Cependant, comme cette petite valve 
n’est pas parfaitement conservée dans la région car- 
dinale, nous hésitons à admettre cette identité, qui 
supposerait une réapparition extraordinaire d’une même 
espèce, après une très longue intermittence. 

Dans tous les cas, l’analogie des formes est re- 
marquable sur tces 2 horizons. 


Panenka pustulata. Bar... .. 6G 


5—6—7. Valve isolée, endommagée sur le contour à droite. 


Moule interne, conservant l'empreinte des ornements. 
Quelques côtes sont un peu plus saïllantes que les 
autres et rappellent l'apparence des Xraloma — 
3 vues normales. — PBramik — gli. 

Sur la surface vers la droite, nous voyons chaque 
côte ornée d’une série de pustules, un peu irrégu- 
lières, qui semblent être en connexion avec les orne- 
ments primitifs, détériorés. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence des pustules. 


236. EXPLICATION DES FIGURES. 
Etage Etage 
Panenka Bohemica? Bar... .. 6G Panenka amabilis. Bar... ...6G 
VOOR SISS EEE ET Voir PI. 120. 
2 3. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, | 9—10—11. Valve isolée, d'apparence très régulière. Moule 
conservant l'empreinte des ornements. — 3 vues nor- interne, conservant l'empreinte distincte des orne- 


ments. — 3 vues normales. — Auboëep — g3. 

Ce spécimen a été déjà figuré sur la PI 120. 
Mais la figure ne nous paraissant pas satisfaisante, 
à cause de la dépression indiquée sur le côté droit, 
nous avons cru devoir en donner de nouvelles figures 
plus correctes. Le crochet à été aussi plus dégagé. 


Panenka accedens. Bar. . . . .. G 


12—13—14. Valve isolée, de forme régulière, mais dont 


le bombement est peu prononcé, si on le compare 
à celui de Pan. amabilis, fig. 9 à 11. Moule interne, 
conservant l’empreinte très distincte des ornements. — 
3 vues normales. — Aluboëep — g3. 

Ces valves contrastent aussi par l'apparence plus 
ou moins serrée de leurs ornements et par la direc- 
tion du crochet, 


Panenka monticola. Bar. . . .. G 


15—16. Valve isolée, de forme très régulière, mais mal 


conservée. Moule interne, montrant la trace des orne- 
ments, qui semblent avoir été très prononcés. Le 
crochet est un peu détérioré. — 2 vues normales. — 
Hiuboëep — g3. 
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Etage 
Kralovna {ransversalis. Bar. . G 
Valve isolée, de forme très transverse. Les côtes 


principales sont très distinctes par leur relief, sur la 
moitié droite de cette valve. Mais, par suite d’une 
décomposition partielle, elles sont moins distinctes sur 
la partie gauche. 

Le nombre des côtes secondaires dans les inter- 
valles est variable, mais on peut en compter de 2 à 4. 
Il ne peut pas être exactement déterminé dans la 
seconde partie. 

Il reste sur le moule interne quelques traces de 
stries transverses, qui paraissent serrées. — Alu- 
boëep — g3. 

id. vue de profil par le bord gauche. 
id. vue cardinale. 


NB. Cette valve a été déjà figurée PI. 122 par la seule 
fig. 5, qui ne nous paraît pas suffisante. 


Kralovna aspirans. Bar. G 


Valve isolée, dont la surface est bosselée par la 
compression. Les côtes principales sont distinctes 
dans la région du crochet. Les côtes secondaires se 
montrent aussi, un peu moins distinctement, sur di- 
verses parties de la surface. La ligne cardinale est 
remarquablement droite, sur les 2 côtés et la valve 
est un peu oblique. Moule interne. Hlubo- 
êep — g3. 

id. vue cardinale. 


NB. Cette valve a été déjà figurée sur la PI. 115, par 
les fig. 6—7, qui ne nous paraissent pas satisfaisantes. 


Fig. 


Fe 
8. 


10. 


11. 


12. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
G 


Moule interne, montrant distinctement 


Kralovna amabilis. Barr. 


Valve isolée. 


les côtes principales et les côtes secondaires, au 
nombre de 2 dans chacun des intervalles. La partie 
de la charnière à droite est horizontale. — Zoch- 


kow — g1. 
id. vue par le côté droit. 
id. vue cardinale. 


NB. Le même spécimen a été déjà figuré sur notre 
PI. 124. Mais, comme la région cardinale était cachée par 
la roche, nous l'avons dégagée de manière à l’exposer 
nettement sur les nouvelles figures. 


G 


Valve isolée, de grande taille, dont la surface est 
en partie détériorée. La charnière présente une 
ligne droite, horizontale, sur le côté gauche. Les 
côtes principales sont très distinctes dans la région 
cardinale. On voit aussi quelques parties des côtes 
secondaires. Moule interne. — Tetin — g1. 


id. vue cardinale. 


Il existe un Bryozoaire couvrant une partie de 
la surface à gauche. 

NB. Le même spécimen a été déjà figuré sur la PI. 126 

par les fig. 10 et 11, qui ne nous paraissent pas satisfai- 
santes. Après avoir dégagé la région cardinale, la char- 
nière se montrant très distincte, nous avons cru devoir 
présenter 2 nouvelles figures de cette valve. 
Autre spécimen fragmentaire et appartenant à une 
valve opposée à celle qui précède. On ne voit que 
le bord arrondi de la ligne cardinale sur le côté 
gauche et la partie rectiligne à droite manque. 

Ce fragment mérite notre attention, parce qu'il 

conserve une partie du test, qui nous montre les 
côtes secondaires avec leur relief, tandisque leur 
empreinte très affaiblie se reconnaît sur le moule 
interne. — Tetin — gi. 
id. fragment de la surface grossi, montrant les ap- 
parences que nous venons d'indiquer. Il reproduit 
aussi, dans la partie gauche, les stries longitudinales 
du moule interne. 


Kralovna obsolescens. Barr. . . . 
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Etage 
G 


Valve isolée, de forme très allongée. Moule interne, 
dont le contour est incomplet. On reconnaît, dans 
la moitié à droite, les côtes principales, bien indi- 
quées par leur relief. Mais, cette distinction est 
beaucoup moins prononcée dans la moitié à gauche. 
Dans tous les intervalles, les côtes secondaires sont 
très fortes et séparées par des rainures profondes 
et étroites. Par ces apparences, cette espèce semble 
donc se rapprocher des Panenka. — Hluboëep —- 
83. 

id. vue latérale par le côté gauche de la valve. 
On voit près du crochet une série de faibles côtes 
rayonnantes. 

id. vue cardinale, 
magés. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer le 
relief des côtes et la profondeur des rainures inter- 
jacentes. 


Kralovna concreta. Barr. 


dont les contours sont endom- 


NB. La même valve a été figurée sur notre PI. 127, 
fig. 1—2. Mais ces figures ne nous paraissant pas satis- 
faisantes, nous en donnons de nouvelles. 


DES FIGURES. 


Fig. 


10. 


11. 


Etage 


Kralovna metfuenda. Barr. G 


Voir PI. 122—344? 


Valve isolée, de grande taille. Moule interne, en- 
dommagé au bord droit. La surface montre nette- 
ment les côtes principales très saillantes et les côtes 
secondaires assez bien marquées. Leur nombre est 
variable entre 2 et 3. La ligne cardinale parait 
droite et horizontale sur presque toute son étendue. 
Sur la surface sans côtes, qui accompagne cette 
ligne vers la gauche, on voit une série de stries 
serrées et rayonnantes. — Srbsko — gli. 


id. vue de profil par le bord à gauche. 
id. vue cardinale. 


Sur la fig. 5, une petite lacune vers le milieu de 
la surface du moule interne montre une partie de 
l'empreinte du pygidium d’un Bronteus. 


Autre spécimen d’une valve semblable, mais un peu 
plus bombée dans la région du crochet. Moule in- 
terne, un peu endommagé au bord frontal. Les 
côtes principales sont prononcées par leur relief. 
Les côtes secondaires sont relativement moins mar- 
quées, mais très reconnaissables. Leur nombre varie 
de 2 à 4 dans les intervalles des côtes principales. 
La ligne cardinale est droite, mais un peu ébréchée 
vers l'extrémité gauche. — Srbsko — g1. 


id. vue cardinale. 


G 


Valve isolée, de petite taille. Moule interne, en- 
dommagé au bord droit. Malgré cette circonstance, 
on reconnait que cette valve est extrêmement oblique 
et inéquilatérale. Les côtes principales, peu saillan- 
tes, peuvent être cependant distinguées dans la moi- 
tié à gauche. Les côtes secondaires paraissent varier 
en nombre dans les intervalles. Mais l’état de con- 
servation ne nous permet pas de les compter exac- 
tement. — Hluboëep — g3. 

id. vue cardinale, qui contribue beaucoup à montrer 
l’insymétrie de cette petite valve. 


Kralovna hAumillima. Barr. 
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339. 


Etage 


HKralovna pollens. Barr.. . . . . . G 
Voir PI. 128—281. 


Moule interne, 
montrant les côtes principales très prononcées, tan- 
disque dans leurs intervalles, on voit seulement quel- 
ques traces des côtes secondaires. On reconnaît 
partiellement les stries longitudinales, irrégulières, 
qui représentent l’empreinte de la surface interne 
du test. Un bryozoaire recouvre quelques parties 
du moule interne. — Tetin — g1. 


Le bord frontal est un peu endommagé. 
id. vue de profil par le bord à gauche. 
id. vue cardinale. 


Autre valve isolée, opposée à la précédente. Moule 
interne, montrant comme celle-ci, les côtes princi- 
pales très prononcées et une trace faible ou nulle 
des côtes secondaires, dans leurs intervalles. On 
voit, sur le contour à gauche, l'empreinte de stries 
concentriques. Mais les stries rayonnantes dans leurs 
intervalles n'existent pas dans la nature et provien- 
nent de quelques restes de Bryozoaire, trop étendus 
par le dessinateur. Quelques bryozoaires, semblables 
à ceux de la fig. l, sont disséminés sur la sur- 
face. — Tetin — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


Kralovna verna. Bar. . . . . . . G 
Voir PI. 121—122. 


Valve isolée, de petite taille, dont le bord à droite 
est endommagé. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements. Les côtes se- 
condaires sont au nombre de 2 dans chacun des 
intervalles entre les côtes principales — ZLoch- 
kow — g1. 

Ce spécimen incomplet n’est figuré que pour con- 
stater la présence de cette espèce dans la bande 


gl, tandisque d'autres ont été trouvés dans la 
bande f2. 


Fig. 


11. 


12. 


15. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Kralovna aurora. Bar. . . . . .F 


Valve isolée, de petite taille. Moule interne, mon- 
trant les ornements très distincts. On voit aussi la 
ligne cardinale, horizontale à droite. Dans chacun 
des intervalles entre les côtes principales, on re- 
connait 2 côtes secondaires, plus ou moins serrées. 
Par suite de la cristallisation, la surface du moule 
interne présente de petites cavités irrégulières et 
une apparence un peu mamelonnée. — ÆXonte- 
prus — f2. 


id. vue de profil par le côté gauche. 
id. vue cardinale. 


Kralovna heteroclyta. Bar. . . . G 


Spécimen incomplet, dont le crochet manque et le 
côté droit est endommagé. Moule interne, conser- 
vant la trace des ornements. — Jworetz — g1. 
Les côtes principales sont très distinctes sur une 
partie de la surface et on reconnaît aussi 2 côtes 
secondaires dans leurs intervalles. 
id. vue de profil par le côté gauche. On remar- 
quera la surface étendue sous ce crochet, conservant 
l'empreinte des ornements. 
id. vue cardinale, montrant la surface sous le cro- 
chet brisé. 
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340. 


Etage 
Kralovna embryo. Bar. . . . . . G 
Valve isolée, de petite taille. Moule interne, dont 


la surface est presque aplatie. Le contour, surtout 


à droite, paraît incomplet. Les côtes principales 
sont très distinctes et on reconnaît 2 côtes secon- 
daires dans chacun des intervalles. — PBranik — 
CE 

id. vue cardinale, indiquant laplatissement de la 
valve. 

Kralovna é#aserens. Bar... . . . G 
Valve isolée. Moule interne. Les côtes princi- 


pales sont très distinctes, ainsi que les côtes secon- 
daires, au nombre de 2 dans chacun des interval- 
les. — Branik — g1. 

id. vue de profil par le côté droit. On remarquera 
la conformation particulière sous le crochet, simu- 
lant une espèce de lunule. 


id. vue cardinale. 


6. id. fragment de la surface grossi, montrant 2 côtes 


principales et 2 côtes secondaires dans l'intervalle qui 
les sépare. Entre les 2 côtes secondaires, il existe 
une troisième côte très exigue, mais qui se prolonge 
régulièrement à partir du crochet jusqu'au contour 
extérieur. — La section transverse, placée sous la 
fig. 6, indique cette disposition. 


10. 


11. 
12. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Kralovna barbara. Bar. . ...6G 
Valve isolée, de grande taille, fortement bombée, 


surtout dans la région du crochet, Moule interne. 
Les côtes principales sont très distinctes. Les côtes 
secondaires, aussi très prononcées, varient entre 3 et 
4 dans les intervalles. La ligne cardinale est hori- 
zontale dans la partie droite. — Æluboëep — 8 3. 
La surface de la valve est interrompue par une 
brisure oblique et par un filon de spath calcaire, 
qui la traverse à partir de la ligne cardinale jusqu’au 
bord frontal. 
id. vue de profil par le côté droit. 
la brisure et le filon mentionnés. 
id. vue cardinale. 


On reconnait 


Kralovna confortata. Bar. . . . G 
Voir PI. 195. 


Valve isolée, endommagée. Moule interne. Les cô- 
tes principales sont très saillantes. Dans leurs inter- 
valles, on reconnaît l’existence des côtes secondaires, 
dont le nombre varie entre 1 et 3. La ligne car- 
dinale paraît horizontale dans la partie médiane de 
son étendue. — Tetin — g1. 


id. vue latérale par le côté droit. 


id. vue cardinale montrant bien la saillie des côtes 
principales. Le crochet est endommagé. 
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Etage 
Kralovna £èmida. Bar... . . . . . G 


Valve isolée, de forme transverse, presque équila- 
térale. Moule interne, conservant la trace distincte 
des ornements. Les côtes principales se reconnais- 
sent par leur relief, qui dépasse visiblement celui 
des côtes secondaires. Celles-ci sont au nombre de 
3 ou de 4 dans chacun des intervalles. La ligne 
cardinale est un peu oblique de chaque côté. — 
Hluboëep — g3. 

id. vue latérale par le côté gauche. 


id. vue cardinale. On remarquera l’apparence d’une 
petite lunule, à droite du crochet. 


Kralovna minax. Barr... .. ..6G 
Voir PI. 125. 


Valve isolée, fortement bombée, surtout dans la ré- 
gion du crochet. Moule interne, montrant l’em- 
preinte d’ornements très marqués. Les côtes prin- 
cipales se reconnaissent par leur relief prédominant. 
Les côtes secondaires, très distinctes, varient en nom- 
bre de 2 à 4, dans les divers intervalles. La ligne 
cardinale est horizontale dans la partie à droite. — 
Tetin — g1. 

id. vue par la face latérale à gauche. 

id. vue cardinale. 


Kralovna pallida. Barr. . ....6G 


Valve isolée, très peu bombée, en comparaison de 
la précédente. Moule interne, conservant la trace 
des ornements. Les côtes principales offrent un re- 
lief très prononcé, surtout dans la moitié gauche 
de la valve. Au contraire, les côtes secondaires 
sont très faiblement marquées et elles disparaissent 
presque dans certains intervalles. Leur nombre ne 
peut pas être exactement reconnu. La ligne car- 
dinale est horizontale sur une partie de son étendue 
à gauche. — Tetin — g1. 

id. vue cardinale. On voit la trace d’une faible 
lunule, à gauche du crochet. 


Fig. 


10. 
11. 


12. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Kralovna subglohosa. Barr. . . . G 


Valve isolée, très fortement bombée dans les 2 sens. 
Moule interne, conservant l’empreinte des ornements. 
Les côtes principales présentent un relief très pro- 
noncé. Dans leurs intervalles, on reconnaît des 
côtes secondaires, distinctes vers le contour frontal 
et dont le nombre s'élève jusqu'à 3. Mais, dans 
la région vers le crochet, les traces de ces côtes 
se voient à peine ou disparaissent complètement, 
comme dans Xral. pollens. 

Sur quelques intervalles, nous observons des stries 
transverses très marquées et très espacées, qui or- 
nent les côtes secondaires et les rainures étroites 
interposées. 

L'apparence de ces stries d’accroissement se mon- 
tre aussi d’une manière moins distincte sur la sur- 
face, dans la région qui avoisine le contour frontal. 

La ligne cardinale, visible à droite, paraît ho- 
rizontale sur une partie de son étendue. — Te- 
tin — g1. 

id. vue de profil par le bord à droite. 

id. vue cardinale, montrant la saillie des côtes prin- 
cipales. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence des stries transverses sur les côtes secondaires. 
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Etage 


Kralovna énfelix. Barr. . . . . . . G 


Valve isolée, de forme triangulaire. Moule interne. 
Le côté droit est endommagé, mais le côté gauche 
est assez bien conservé. Les côtes principales sont 
très distinctes et saillantes sur la surface, tandisque 
les côtes secondaires, quoique visibles, sont peu 
marquées. Elles paraissent au nombre de 3 sur 
chacun des intervalles. La ligne cardinale semble 
figurer un angle un peu aigu. — Dworetz — g1. 


id. vue latérale par le côté gauche. 


Kralovna subrecta. Bar. . . . . G 


Valve isolée, qui, malgré son état incomplet, semble 
être équilatérale. Moule interne. Les côtes prin- 
cipales se distinguent par leur relief prononcé et 
leur régularité. Au contraire, les côtes secondaires 
se montrent irrégulièrement dans les intervalles. 
Dans plusieurs, une seule est visible et leur nombre 
ne paraît pas dépasser 2. La ligne cardinale est 
horizontale, mais fortement arrondie aux angles. — 
Tetin — g1. 

id. vue latérale par le côté droit. 


id. vue cardinale, montrant le faible bombement de 
la valve et l’exiguité de son crochet. 


Kralovna discrepans. Bar. .. . G 


transverse, presque équila- 
térale. Moule interne, montrant l'empreinte très 
distincte des ornements. Les côtes principales pré- 
dominent par leur relief. Les côtes secondaires, dans 
leurs intervalles, sont en nombre variable de 2 à 4. 
La ligne cardinale est faiblement oblique, de chaque 
côté du crochet. — Tetin — g1. 


id. vue latérale par le côté gauche. 
id. vue cardinale. 


Valve isolée, de forme 


Fig. 


10. 
11. 
12. 


15. 


14. 
15. 
16. 


17. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Kralovna derelicta. Barr. . . . . G 


Valve isolée, dont la surface est un peu endommagée. 
Moule interne, conservant l'empreinte distincte des 
ornements. On reconnaît aisément les côtes princi- 
pales d’après leur relief. Dans leurs intervalles, les 
côtes secondaires, plus ou moins serrées, se montrent 
au nombre de 3. La ligne cardinale est un peu 
oblique de chaque côté. — Branik — g1. 

id. vue latérale par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


id. section transverse grossie d’un intervalle, montrant 
3 côtes secondaires entre 2 côtes principales. 


Kralovna érregularis. Bar. . . . G 
Voir PI. 124—347. 


Valve isolée, incomplète sur son contour, mais mon- 
trant l'empreinte des ornements très prononcés. Les 
côtes secondaires, comme les côtes principales, sont 
très nettement distinctes dans toute leur étendue. 
Le nombre des côtes secondaires semble varier en- 
tre 3 et 4, mais elles ne sont pas d’une égale lar- 
geur. La ligne cardinale, ébréchée, ne peut pas être 
exactement observée sur ce spécimen. — Alubo- 
êep — 83. 

id. vue latérale par le côté gauche. 
id. vue cardinale. 

id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
stries transverses, qui ornent le test sur les côtes et 
dans les rainures interjacentes. 

id. section transverse grossie, pour montrer 4 côtes 
secondaires, inégales, dans l'intervalle entre 2 côtes 
principales. 
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EXPLICATION 


3B. 


Etage 
G 


Valve isolée, de petite taille, un peu allongée. Moule 
interne, sur lequel les ornements longitudinaux sont 
très distincts. — Wäskoëilka — g1. 

Chacune des côtes principales est groupée avec 
les 2 côtes secondaires adjacentes. Il en résulte 
entre 2 groupes, une rainure plus étendue, qui est 
indiquée sur le grossissement 7 A. 

La ligne cardinale est horizontale à droite et un 
peu oblique à gauche. 


id, vue latérale par le côté droit. 
id. vue cardinale. 


Autre valve isolée, un peu transverse, mais sem- 
blable à la précédente. Moule interne, un peu en- 
dommagé sur les 2 côtés. Les côtes principales et 
secondaires sont distinctes et groupées comme l’in- 
dique la fig. 7 A. La ligne cardinale est horizontale 
à droite et un peu oblique à gauche. — Duwo- 
retz — gli. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


Les 2 valves, qui précèdent, sont semblables en 
ce que, dans chacune d'elles, le crochet est incliné 
vers la droite. 


Au contraire, le crochet étant incliné vers la 
gauche dans les 4 valves qui suivent, elles sont op- 
posées aux précédentes. 


Valve isolée. Moule interne, sur lequel les orne- 
ments longitudinaux sont très distincts. Le groupe- 
ment des côtes principales et secondaires se recon- 
naît comme il est indiqué sur la fig. 7 A. Ce- 
pendant vers le contour, nous apercevons la trace 
d’une troisième côte secondaire, intermédiaire entre 
les groupes. La ligne cardinale est oblique à droite 
et sa partie horizontale à gauche est endom- 
magée. — Tetin — g1. 


Kralovna pacifica. Barr... . .. 


DES FIGURES. 


Fig. 
8. 
9. 


7A. 


10. 


11. 
12. 
15. 


14. 
15. 
16. 


17. 
18. 


16B. id. section 


id. vue par le côté gauche. 
id. vue cardinale. 


id. section transverse grossie pour montrer le grou- 
pement des côtes vers le milieu de cette valve. 


Autre valve isolée, qui a été fortement endommagée 
par la compression. Moule interne, dont la sur- 
face montre les ornements tels qu'ils sont indiqués 
sur la fig. 7 À. La ligne cardinale est oblique à 
droite et elle est indistinctement arrondie vers la 
gauche, par suite de la déformation subie. 
Duworetz — g1. 

id. vue de profil par le côté droit. 

id. vue cardinale. 


Autre valve isolée, de la plus grande taille. Moule 
interne, dont la surface, en partie détériorée, per- 
met cependant de reconnaître les ornements longi- 
tudinaux, groupés comme l'indique la fig. 7 A. La 
ligne cardinale est un peu oblique à droite. Sa 
partie horizontale à gauche est brisée et indiquée 
par des points. — Dworetz — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


Autre valve isolée, un peu endommagée au bord 
gauche. Moule interne, conservant l'empreinte dis- 
tincte des ornements. Les côtes sont groupées, 
comme l'indique la fig. 16 B, montrant une troisième 
côte secondaire, moins prononcée, entre les 2 grou- 
pes. La ligne cardinale est brisée sur le côté droit. 
Sa partie horizontale, à gauche, est aussi un peu 
endommagée. — Tetin — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

ad. vue cardinale, un peu endommagée. 


transverse grossie pour montrer le 
groupement des côtes et la côte intercalaire entre 
les 2 groupes. 
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344. 


Etage 
Kralovna dividens. Barr... . . . . G 


Valve isolée, un peu endommagée au côté droit vers 
le front. Moule interne. Les côtes principales 
sont très distinctes par leur relief relatif. On re- 
connaît aussi très bien les côtes secondaires dans 
les intervalles. Elles sont bifurquées sur une partie 
de leur longueur, dans le voisinage du contour. 
Mais cette apparence de bifurcation, qui semble bien 
réelle pour plusieurs de ces côtes, est accompagnée 
par une autre apparence accidentelle, qui pourrait 
résulter de la décomposition de la surface. Nous 
voyons, en effet, plusieurs côtes minces se réunir vers 
le front. La ligne cardinale est horizontale sur les 
2 côtés. — Tetin — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
apparences multiples des côtes dans un intervalle 
entre 2 côtes principales. 


Kralovna serviens. Barr. . . . . . G 


Valve isolée, de forme transverse. Moule interne, 
un peu endommagé sur la partie gauche. (Côtes 
principales très distinctes par leur relief et leur ré- 
gularité. Dans chacun des intervalles, on voit dis- 
tinctement 2 côtes secondaires. La ligne cardinale 
est oblique au côté droit et paraît horizontale sur 
une faible étendue vers le côté gauche. — Tetin — 
gl. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


Kralovna Zébera. Barr. . . . ._. . G 
Voir PI. 125—293. 


Valve isolée, faiblement transverse. Moule interne, 
dont la surface présente un contraste remarquable, 
résultant de la décomposition atmosphérique. 


On voit en effet, dans la région du crochet et dans 
la partie gauche de la valve, l'empreinte naturelle 
des ornements, bien distincte, mais d’un faible relief. 


Au contraire, sur la partie à droite, les côtes 
principales et les côtes secondaires offrent, les unes 
et les autres, un relief beaucoup plus prononcé et 
contrastant avec celui qu’on observe sur le côté 
gauche. Mais, la proportion entre les côtes princi- 
pales et secondaires est bien maintenue. Nous comp- 
tons 3 côtes secondaires dans chacun des intervalles 
vers le milieu de la valve. Ce nombre se réduit 
dans les autres intervalles vers la droite. 


La ligne cardinale paraît horizontale sur les 2 
côtés. — Branik — g1. 
id. vue cardinale. 
id. fragment de la surface grossi pour montrer les 


apparences des côtes, qui ont été dénudées par la 
décomposition. 


Fig. 


11. 


12. 
15. 


14. 


15. 
16. 
17. 


18. 


19. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Kralovna éinvalida. Barr... . . . . G 


Valve isolée, fortement endommagée sur le bord gau- 
che. Moule interne, conservant l'empreinte de côtes 
très prononcées. On distingue très bien les côtes 
principales par leur relief. Mais quelques-unes des 
côtes secondaires s’en rapprochent beaucoup par une 
semblable apparence. Il en résulte, que le nombre 
de ces dernières paraît très variable et semble os- 
ciller entre O et 4. La ligne cardinale, endommagée 
sur les 2 côtés, est cependant presque horizontale 
sur le côté droit. — Æluboëep — g3. 


id. vue de profil par le côté droit 
id. vue cardinale. 


Kralovna misera. Barr... . . . . . G 


Valve isolée. Moule interne mal conservé. On peut 
cependant reconnaître les côtes principales et dans 
leurs intervalles, quelques traces des côtes secondai- 
res, dont le nombre ne peut pas être déterminé. 
Dans quelques intervalles, on observe des stries lon- 
gitudinales, qui semblent dériver de l'empreinte de 
la paroi interne de la coquille. Il existe aussi des 
tubercules irrégulièrement disséminés sur la région, 
qui avoisine le crochet. La ligne cardinale paraît 
horizontale de chaque côté, sur l'étendue visible. — 
Tetin — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


id. fragment de la surface dans l’un des intervalles, 
grossi pour montrer les stries longitudinales men- 
tionnées. 


Kralovna metuenda? Bar. . ..6G 
Voir PI. 122—338. 
Valve isolée. Moule interne, assez bien conservé 


pour montrer distinctement les côtes principales et 
les côtes secondaires, contrastant par leur relief. 
Les côtes principales sont irrégulièrement distribuées, 
de sorte que certains intervalles ne présentent aucune 
côte secondaire, tandisque d’autres permettent d’en 
compter 1 ou 2. La ligne cardinale paraît oblique 
de chaque côté. — Tetin — g1. 


id. vue cardinale, 
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EXPLICATION 


315. 


Etage 
Kralovna perornata. Bar. ...6G 


Valve isolée, dont la surface est un peu endom- 
magée. Moule interne, conservant l'empreinte dis- 
tincte des ornements. Les côtes principales prédo- 
minent par leur relief. Les côtes secondaires, très 
visibles, sont au nombre de 3 à 5 dans les inter- 
valles. Les stries transverses sont assez bien indi- 
quées sur ce moule interne. La ligne cardinale, 
oblique de chaque côté, figure un angle à peu près 


droit. Elle paraît un peu brisée sur le côté droit, 
mais bien conservée sur le côté gauche. — Hlubo- 
Cep — 83. 


id. vue cardinale. 


Kralovna candida. Bar. . . . . . G 


Valve isolée. Moule interne, dont le contour est 
un peu ébréché à droite. Les côtes principales sont 
distinctes par leur relief. Les côtes secondaires, 
au nombre de 2 dans chaque intervalle, tendent 
à se grouper avec les côtes principales. Dans la 
rainure médiane, qui sépare les groupes, on aperçoit 
la trace d’une côte intermédiaire très, faible et in- 
constante. La ligne cardinale, horizontale de cha- 
que côté, s’arrondit largement avec le contour laté- 
ral. — Tetin — g1. 

id. vue de profil par le côté droit. 

id. vue cardinale. 


Autre valve isolée, semblable à la précédente. 
Moule interne, offrant les mêmes apparences. — 
Hluboëep — g3. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


Autre valve isolée, tronquée au côté droit. Moule 
interne, offrant des apparences semblables à celles 
des 2 valves qui précèdent. — Hluboëep — g3. 

Nous figurons cette valve, parcequ’elle est opposée 
aux 2 précédentes. (Cette circonstance se manifeste 
plus nettement sur la figure qui suit. 


10. id. vue cardinale, à comparer avec les vues homolo- 


gues fig. 5—8. 


DES FIGURES. 
Fig. Etage 
Kralovna alifera. Bar. .....6G 
Voir PI. 128. 
11. Valve isolée, de petite taille, partiellement endom- 


12. 
15. 
14. 


magée. Les côtes principales sont très distinctes, 
tandisque les côtes secondaires, au nombre de 2 ou 
3 dans chaque intervalle, sont faiblement marquées. 
La ligne cardinale, horizontale à droite, est brisée à 
gauche. — Branik — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 

id. fragment de la surface de l’aile à droite, grossi 
pour montrer ses ornements. 
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PI. 346 EXPLICATION 
Fig. Etage 

Kralovna contempta. Bar. G 
1. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, sur 


lequel toutes les côtes sont faiblement marquées: 
On distingue cependant les côtes principales. Dans 
leurs intervalles, on reconnaît 3 côtes inégales, la 
plus faible placée au milieu. La ligne cardinale est 
horizontale sur les 2 côtés. — Dworetz — g1. 
id. vue par le bord à droite. 

id. vue cardinale. 


Kralovna spoliata. Bar. . . . . . G 


Valve isolée, endommagée. Moule interne, montrant 
les côtes principales saillantes. Les côtes secon- 
daires ne se voient que sur quelques points, au nom- 
bre de 2 ou de 3. La ligne cardinale est horizon- 
tale à droite et brisée à gauche. — Tefin — gli. 
id. vue par le bord à droite. 

id. vue cardinale. 


Kralovna intermedia. Bar. . . . G 
Voir PI. 280. 
Valve isolée, de forme transverse très prononcée. 


Moule interne, montrant les côtes principales très 
saillantes. Dans le seul intervalle bien conservé vers 
la gauche, nous voyons 3 côtes secondaires. Ce 
nombre ne peut pas être bien reconnu sur les au- 
tres intervalles. La ligne cardinale est horizontale 
à droite, sur une partie de son étendue. Elle est 
endommagée au côté gauche. — Tetin — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 


id. vue cardinale. 


DES FIGURES. 


Fig. 


10. 


11. 
12. 


13. 


14. 
15. 


Etage 
Kralovna Jata. Barr. G 
Valve isolée, de forme très transverse. Moule in- 


terne, montrant les côtes principales très saïllantes. 
Les côtes secondaires sont au nombre de 2 dans 
les intervalles bien conservés. L’apparence d’une 
troisième côte est à peine indiquée sur quelques 
points. La ligne cardinale est oblique sur les 2 
côtés — Tetin — g1. 

id. vue de profil par le côté gauche. 

id. vue cardinale. 


Kralovna selecta. Barr. . . . . . . G 


Valve isolée, de forme très transverse. Moule in- 
terne un peu endommagé. On reconnaît la saillie 
très prononcée des côtes principales. Les côtes 
secondaires, distinctes, sont au nombre de 3 dans 
chacun des intervalles. La ligne cardinale est ho- 
rizontale sur la partie visible de son étendue à droite. 
Elle paraît arrondie, mais un peu endommagée à 
gauche, — Tetin — g1. 

id. vue par le côté droit. 


id. vue cardinale. 
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347. EXPLICATION 
Etage | 
Kralovna érregularis. Bar. . . . G 


Voir PI. 124—342. 


1—2—3. Valve isolée, dont le bord frontal est un peu 


ébréché. Moule interne, conservant l'empreinte des 
ornements, qui sont fortement prononcés. La trace 
des stries transverses se voit distinctement sur une 
partie de la surface, principalement à droite. (Ces 
stries s'étendent aussi bien sur les côtes que sur les 
rainures. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 

Sur la fig. 2, au droit du crochet, le bord car- 
dinal n’est pas suffisamment distinct dans la nature. 


Kralovna gratiosa. Bar. . . . . . G 


4—5—6. Valve isolée, de petite taille, faiblement ébré- 


8—9. Valve 


chée sur le contour. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements. Les côtes 
principales dominent par leur relief. Les côtes se- 
condaires varient entre les nombres de 4 et 5 dans 
les intervalles. — 3 vues normales. — Hluboëep — 
83. 

id. section transverse partielle, montrant 2 côtes 
principales et 5 côtes secondaires dans leur intervalle. 


Kralovna centrifuga. Barr. . . . G 


isolée, mal conservée et dont le contour 
est ébréché. Moule interne, montrant l’empreinte 
très distincte des ornements. Les côtes principales 
sont prononcées. Les côtes secondaires varient entre 
1 et 4 dans leurs intervalles. — 2 vues norma- 


les. — Hluboiep — g3. 


L’apparence d’une aréa triangulaire sous le crochet 
provient de l’état de conservation. 


DES FIGURES. 


Fig. 


Les 3 espèces suivantes proviennent de la Cata- 
logne et ont été dessinées d’après des moules en 
plâtre, qui nous ont été libéralement envoyés par 
M. l’abbé Jaime Almera, professeur de géologie au 
grand séminaire de Barcelone. 


Kralovna Almerae. Bar. 


10—11. Spécimen endommagé, mais qui permet de re- 


12. 


connaître la forme générale, très allongée de la valve 
et le contraste prononcé entre les côtes principales 
et les côtes secondaires. — 2 vues normales. 

Cette valve isolée a été trouvée à Vallearca, 
en Catalogne, sur un horizon, qui n’est pas encore 
déterminé et qui pourrait appartenir à une faune 
silurienne ou à une faune dévonienne. 

id. section transverse pour montrer le bombement 
de cette valve et le relief relatif des côtes princi- 
pales et des côtes secondaires. 


Kralovna Caralaunica. Bar. 


13—14. Valve isolée, mal conservée, mais montrant dis- 


15—16. Valve isolée, 


tinctement les ornements caractéristiques du genre 
Kralovna. — 2 vues normales. 


Cette valve a été trouvée avec la précédente à 
Vallearca. 


On remarquera que, dans ces 2 espèces de la 


‘ Catalogne, le crochet est extrêmement excentrique. 


La forme de notre bassin, qui semble se rapprocher 
le plus de cette conformation, est ÆXralovna cen- 
trifuga, que nous avons figurée sur la même planche. 


Panenka hresmièlès. Barr. 
Voir PI. 130—-131. 


conservant l'empreinte des orne- 
ments, bien reproduits sur le moule en plâtre, qui 
est sous nos yeux. — 2 vues normales. 

La valve originale a été trouvée en Catalogne, à 
Camprodon, avec Cardiola interrupta, représentée 
par une valve bien conservée, dont le moule en 
plâtre est sous nos yeux. 


17—18. Autre valve isolée, opposée à la précédente et 


paraissant spécifiquement identique. — 2 vues nor- 
males. — Camprodon. 


19—20. Fragment représentant la partie cardinale des 


2 valves associées. — 2 vues normales. — Cam- 
prodon. 


Nous prions le lecteur de remarquer ce spécimen, 
qui est le seul à notre connaissance, conservant les 
2 valves dans leur position naturelle. Aucune de 
nos nombreuses espèces de Panenka, en Bohême, 
ne nous à offert cette association. 
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Fig- Etage 


L Panenka exrcentrica. Bar... . . . G 
Voir PI 107—127—299. 


Nous avons déjà figuré, sur les planches citées, 
un assez grand nombre de valves isolées, représen- 
tant cette espèce remarquable et variable dans ses 
apparences. Nous croyons cependant devoir ajouter 
quelques nouveaux spécimens de taille moyenne, que 
nous considérons comme ‘des variantes, en partie 
sous le rapport de leur contour, mais beaucoup plus 
sous le rapport de leurs ornements. On remarquera, 
qu'ils proviennent tous de la même localité, qui à 
fourni tous les exemplaires déjà figurés. 


1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte distincte des ornements. Ils consistent en 
côtes de largeur variable et notablement serrées. 
Les stries d’accroissement n’ont pas laissé de trace 
distincte. — 3 vues normales. — Hluboëep — g3. 


4—5—6. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne, conservant un fragment du test et 
l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 
Hluboëep — 83. 

Ce spécimen contraste avec le précédent et le sui- 
vant par la largeur de ses côtes et par leur nombre 
relativement réduit. 

7. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Le test très mince est peut-être réduit à 
une Jlamelle interne. Les stries d’accroissement, très 
distinctes dans les rainures, sont très peu marquées 
sur la surface des côtes. 

8—9—10. Autre valve isolée. 

la trace des ornements. 

Hluboëep — g3. 

Les côtes sont relativement larges, régulières et 
serrées. Elles contrastent avec celles du spécimen 
fig. 4. 

id. fragment de la surface grossi. Il montre par- 

tiellement les stries d’accroissement sur les côtes et 

dans les rainures. 


Moule interne, conservant 
— 3 vues normales. 


11. 


Panenka obtemperans. Bar. . . G 
Voir PI. 123—321. 


12—13—14. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 
Hiuboëep — g3. 

Les côtes longitudinales sont très distinctes et 
très régulières. Mais la trace des stries transverses 
se montre très irrégulière. 


| 


Fig. 


IL. 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille. 


4—5—6. Autre valve 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Kralovna connectens. Bar. . . . G 


Moule interne, 
conservant l'empreinte distincte des ornements. — 
3 vues normales. — Hluboep — g3. 


isolée, de plus grande taille. 


Moule interne, montrant l’empreinte distincte des 
ornements. — 3 vues normales. — Hluboëep — 
g 3. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer la 
distribution des côtes principales et secondaires, re- 
produite sur la section transverse, au bas de cette 
figure. 

On remarquera, que les côtes principales ne dominent 
pas par leur relief, mais se distinguent seulement par 
leur plus grande largeur. Dans leurs intervalles, on 
reconnait les côtes secondaires plus étroites, assem- 
blées par groupes de 2 ou de 8. 


Les stries d’accroissement ne sont pas conservées 
sur le grand spécimen. Mais, nous voyons sur le 
côté gauche de la petite valve, des séries de stries 
parallèles, obliques, qui pourraient dériver de la sur- 
face du test. (Cependant cette apparence, qui se 
reproduit sur un assez grand nombre de nos espèces, 
provenant de la même localité, pourrait être aussi 
attribuée à une cause purement minérale. 
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EXPLICATION DES FIGURES. PI. 349. 


Fig. Etage Fig. 


Silurina convergens. Barr. . . . . E | 7—S—9. Autre valve isolée. Moule interne, conservant 
Voir PI. 44—353. quelques fragments du test, vers le bord cardinal. — 
3 vues normales. — Konvaïka — e2. 


Ce spécimen est plus bombé que les précédents. 
Il montre aussi un pli faible ou dépression longitudi- 
nale vers la gauche. 


1—2—3. Vaive isolée, de petite taille. Moule interne, 
conservant quelques fragments du test et la trace 
très faible des ornements. A cause de la petite 
taille, il ne se manifeste aucune dépression longi- s $ 
AUS VE UE e 2 N  O ee orales 10—11—12. Autre valve isolée. Moule interne, con- 
Konvarka Ve servant une faible trace des ornements. Sa surface 

montre très bien le pli principal à gauche et indique 


4—5—6. Autre valve isolée. Moule interne, montrant une autre dépression beaucoup plus faible vers le côté 


la trace des ornements dans les 2 sens. La dépres- 


à re droit. — 3 vues normales. — Dworetz — e2. 
sion longitudinale se montre sur le côté gauche. 

Les bords sont un peu endommagés. — 3 vues 

normales. — ÆKonvaïka — e2. 


La vue cardinale fig. 6 montre une rainure liga- 
mentaire sous le crochet. | 


EXPLICATION 


PI. 349. (suite) 


Fig. Etage 


Dualina major. Bar. . . .....E 
Voir PI. 33—47—99. 


Les spécimens qui suivent, bien que mal conservés, 
offrent une notable importance, en ce que les valves 
isolées reproduisent bien les caractères contrastants, 
que nous apprenons à connaître, d’après le seul spé- 
cimen à 2 valves fig. 19—20. 

13—14. Valve isolée avec un crochet bien apparent. 
Moule interne comprimé et offrant de nombreuses 
brisures. La surface conserve cependant l’empreinte 
distincte des ornements. Cette valve représente celle 
de la fig. 19 typique, bien que le pli, ou dépression 
longitudinale, soit effacé par la compression subie. — 
2 vues normales. — ZLochkow — e 2. 


La vue cardinale fig. 14 montre le crochet. La 
rainure ligamentaire vers la gauche est trop peu 
marquée. 


15—16. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne, conservant la trace des ornements. 
La surface est endommagée par la compression et 
le bord droit manque. Le crochet embryonnaire se 
distingue à peine sur la vue cardinale fig. 16. Mais 
on voit bien la rainure ligamentaire. — 2 vues nor- 
males. — Lochkow — e2. 


17—18. Autre valve isolée, semblable à la précédente, 
mais un peu moins comprimée. Le bord cardinal 
arrondi montre la trace embryonnaire du crochet, 
sous lequel la rainure ligamentaire se montre princi- 
palement à gauche fig. 18. — 2 vues normales. — 
Lochkow — e2. 


19—20. Spécimen typique, conservant ses 2 valves. Moule 
interne un peu endommagé, mais montrant la trace 
des ornements du test — 2 vues normales. — 
Lochkow — e2. 

Nous rappelons, que ce spécimen a déjà été figuré 
sur la PI. 33. Mais, après avoir nettoyé la charnière, 
qui est devenue très distincte, nous croyons utile de 
présenter 2 nouvelles vues, dont l’une montre la valve 
principale et bombée et l’autre la vue cardinale. 

Les 2 spécimens qui suivent, sont 2 valves isolées, 
semblables entre elles, sauf la taille et représentant 
également la valve bombée,; avec un crochet bien 
distinct. Mais, en comparant les fig. 19—21—23, 
on reconnait que les 2 dernières montrent leur cro- 
chet tourné vers la droite, c. à d. opposé à la di- 
rection du crochet correspondant sur la valve princi- 
pale du type fig. 19. 


Cette inversion, qui ne semble accompagnée par! 


aucun autre caractère important, du moins, d’après 
nos matériaux, nous indique une variété ou variante, 
comme celle que nous offrent diverses espèces con- 
génères. Cependant, nous nous dispensons de lui 
donner un nom, pour ne pas surcharger la nomen- 
clature. 


DES KIGURES. 


Fig. 


21—22. Valve isolée, ébréchée au bord gauche, mais 
montrant très bien la dépression longitudinale, op- 
posée à celle de la valve typique fig. 19. — 2 vues 
normales. — Lochkow — e2. 

La vue cardinale fig. 22 montre la saillie du cro- 
chet et la rainure ligamentaire à droite. 

23—24. Autre valve isolée, de plus grande taille et un 
peu moins ébréchée. Moule interne, conservant la 
trace des ornements. — 2 vues normales. — ZLoch- 
kow — e2. = 

La dépression longitudinale est bien marquée à 
gauche, sur ia fig. 23, montrant aussi le crochet 
tres distinct. 

La vue cardinale fig. 24 montre clairement le 
crochet et la rainure ligamentaire à droite, comme 
sur la fig. 22. 

Nous rappelons que ce dernier spécimen a été déjà 
figuré sur la PL 33. Mais, le crochet ayant été mieux 
dégagé, nous avons cru devoir donner de nouvelles 
figures. 


Observation. 


Après l’explication des figures de la PI. 44, nous 
avons déjà exposé les analogies et les différences, qui 
existent entre la valve principale de Dual. major et 
les valves de Silurina convergens. 

Les unes et les autres se trouvant figurées sur la 
PI. 349, nous rappelons, que notre moyen de dis- 
tinction repose sur ce que, dans Silur. convergens, 
le crochet est tourné vers le côté sur lequel se trouve 
le pli principal. 

Au contraire, dans Dualina major, le crochet est 
tourné à l’opposé du côté sur lequel le pli principal 
est placé. 

Le lecteur peut reconnaitre ce contraste, en com- 
parant les figures, que nous venons d’expliquer. 


ne 


J Barrande Syst Silur de Bohême Vol.VE P1.249. 


= J 


Top Th BannwrarthVienne 


-Swoboda de 


PL. 350. 


Fig. 


1—2—3. Valve isolée. 


EXPLICATION 


Etage 
Dalila erplanata. Bar... . ...E£E 
Voir PI. 56—57. 


Parmi les 6 valves isolées, que nous figurons sur 
cette planche, 3 représentent la valve relativement 


aplatie et offrant un crochet bien distinct, quoique | 


court et peu saillant. Ces 3 valves sont disposées 


sur la colonne à gauche. 


Les 3 autres valves figurées sur la colonne à droite 
se distinguent, au contraire, par l'apparence tronquée 
et obtuse de la région du crochet, qui est réduit à 
une forme embryonnaire, à peine perceptible contre 
la charnière. 


Ces 6 valves proviennent du calcaire gris couron- 
nant la bande 62, à Daroretz. 


Moule interne, conservant quel- 
ques fragments du test et l'empreinte très distincte 
des côtes longitudinales. Elles sont croisées par des 
zones horizontales, faibles et irrégulières. — 3 vues 
normales. 


4—5—6. Autre valve isolée, un peu plus développée. 


Moule interne, montrant des zones faibles et tres 
multipliées. Les côtes longitudinales sont visibles, 
mais peu prononcées dans la partie de la coquille, 
qui avoisine le front. — 3 vues normales. 


7—8. Autre valve isolée, de la plus grande taille connue, 


conservant un fragment du test à gauche du crochet. 
La surface est divisée par diverses brisures. La partie 
antérieure montre des zones faibles et irrégulières, 
tandis que les côtes sont bien marquées sur la zone 
externe. — 2 vues normales. 


Sur ces 3 valves, on peut remarquer, à gauche, un 
faible pli, ou dépression longitudinale, qui s'étend à 
partir du crochet jusqu'au bord frontal. 

Les fig. 3—6—8, représentant les vues cardinales, 
s'accordent à montrer sous le crochet une rainure 
distincte, ligamentaire, plus étendue vers la gauche 
que vers la droite. 


Les 3 valves qui suivent, sont opposées aux pré- 
cédentes avec lesquelles elles contrastent, surtout par 
l'apparence tronquée de la région du crochet, comme 
nous venons de le dire. 


DES FIGURES. 


Fig. 


9—10. Valve isolée, de taille moyenne. 


it 


Moule interne, 

conservant une partie du test. — 2 vues normales. 
La surface du moule interne présente de faibles 

zones irrégulières. 

id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 

ments. Les côtes offrent une largeur un peu irrégu- 

lière. Les stries transverses sont faibles. 


12—13—14. Autre valve isolée, un peu plus développée. 


Moule interne, conservant quelques fragments du 
test. — 3 vues normales. 

Les apparences de cette valve concordent avec 
celles de la précédente. 


15. 24. fragment du test grossi pour montrer les orne- 


ments. La largeur des côtes est à peu près égale 
à celle des rainures. Les stries transverses décrivent 
des courbes sinusoides. 


16—17. Autre valve isolée, de la plus grande taille. 


Moule interne, montrant un fragment du test mal 
conservé, près du crochet à gauche. — 2 vues 
normales. 


Cette valve concorde avec les 2 précédentes par 
ses apparences. 


Les 2 ‘vues cardinales fig. 14—17 montrent la 
forme embryonnaire du crochet proprement dit, qui 
a l'air d’un petit tubercule appliqué sur la charnière. 
On distingue à droite et à gauche la rainure liga- 
mentaire. 

l'apparence d’une dépression très faible, dans la 
direction du crochet vers le front, s’observe sur le 
côté gauche des 3 valves figurées. Mais, la fig. 12 
montre une dépression un peu plus prononcée sur le 
côté opposé. Elle coincide avec une brisure. 
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EXPLICATION 


PI. 351. 


Fig. Etage 


Dalila r'esecla. 


Voir PI. 49—51—53—54—55—2 
352—353. 


97—301 — 


Malgré le grand nombre des exemplaires de cette 
espèce, que nous avons figurés sur les planches citées, 
nous croyons utile d'en présenter une nouvelle série 
sur cette planche, parce qu'ils nous semblent de- 
voir contribuer à constater les variations dans les 
apparences de ce bivalve. 


Tous ces nouveaux spécimens proviennent des bancs 
de calcaire gris, qui couronnent notre bande e2, à 
Druoretz. Ce sont les mêmes couches, qui ont fourni 
presque tous les spécimens de e2, représentés sur 
nos PI. 5l—54—55...&... 

Pour éviter les répétitions, nous ferons remarquer, 
que la plupart des exemplaires montrent distinctement 
le crochet embryonnaire, appliqué sur la charnière. 


Toutes les valves figurées représentent la valve 
tronquée. 


1—2—3. Valve isolée, Moule interne, conservant un 
petit fragment du test. Ce jeune spécimen nous 
montre la troncature étendue sur une grande surface 
presque plane, entourée par la partie conique de la 
coquille. — 3 vues normales. 


4—5—6. Autre spécimen un peu plus grand. Moule in- 
terne, conservant un fragment du test et l'empreinte 
des ornements. La surface de la troncature est moins 
étendue et moins aplatie que dans le spécimen pré- 
cédent. — 3 vues normales. 


7—8—9,. Autre valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte nette des ornements. La troncature très 
distincte, mais peu étendue, offre une surface aplatie, 
autour de laquelle la coquille figure un cône tronqué. 
3 vues normales. 


10—11—12. Autre valve isolée, dont la troncature est 
moins tranchée et plus arrondie que dans les spéci- 
mens précédents. Le contour frontal a subi des 
fractures. — 3 vues normales. 


La vue cardinale fig. 12 montre une forte rainure | 


ligamentaire sous le crochet. 


13—14— 15. Autre valve isolée. Moule interne, mon- 
trant l'empreinte très faible des ornements. Le bombe- 
ment de cette valve est beaucoup plus prononcé 
que dans les précédentes. La surface tronquée est 
un peu convexe. — 3 vues normales. 

16—17. Autre valve isolée, endommagée sur les 2 bords 
latéraux. Nous la figurons, parce qu’elle présente 
un fragment du test, dont la superficie est parfaite- 
ment conservée. La troncature est d’ailleurs très 
distincte dans ce spécimen. — 2 vues normales. 


BATEN NE ET OR AE DA 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


18. id. fragment du test grossi pour montrer les or- 
nements. 


Nous remarquons que, par exception dans ce spé- 
cimen, le test montre une épaisseur d'environ 1 mm. 


19—20-— 21. Autre valve isolée, un peu ébréchée sur 
les bords et conservant son test presque complet. 
Sa forme est d'apparence conique et la troncature 
offre une surface large et faiblement convexe, — 
3 vues normales. 


22. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Les côtes et les rainures sont à peu près 
d’égale largeur. Les stries transverses sont très dis- 
tinctes et groupées par zones. 

23—24— 25. Autre valve isolée, de grande taille, un 
peu ébréchée au bord droit. Moule interne, con- 
servant la trace des ornements. La troncature est 
large, mais un peu convexe. — 3 vues normales. 


Nous reconnaissons sur la surface les traces de 
quelques faibles dépressions longitudinales rayonnan- 
tes. La plus notable est peu éloignée, vers la gauche, 
de la ligne médiane. 

La fig. 25 montre une rainure ligamentaire, très 
distincte, sous le crochet. 

26—27- 28. Autre valve isolée, de la plus grande taille, 
divisée par quelques filons. Moule interne, conservant 
une partie du test. La surface tronquée est tres ap- 


parente et très peu bombée. — 3 vues normales. 
29. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


Dalila alifera. Bar... . . . . . . . E 


30—31—32. Valve isolée. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 
Dworetz — e2. — calcaire gris. 

La troncature est reconnaissable, mais sa surface 
est un peu détériorée. On voit la ligne palléale 
profondément marquée et presque concentrique au 
contour frontal. L’impression musculaire, à droite, est 
placée sur le pli, qui distingue cette espèce. 

La trace des ornements longitudinaux est beaucoup 
plus. prononcée entre la ligne palléale et le contour 
que sur l’intérieur de la valve. 
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EXPLICATION 


PL. 592. 


Fig. Etage 


Dalila vermicularis. Bar. . . . . E 


1. Valve isolée, de très petite taille. qui paraît repré- 
senter le jeune âge d’une valve tronquée. Moule 
interne, sur lequel nous ne distinguons que des or- 
nements de forme vermiculée en relief. — Tr£e- 
botov — f1. 


2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 


Dalila r'esecta. Bar... . . . . . . . E 
Voir PI. 49—51—53—54—55 ...&... 


5—6—7. Valve isolée. Moule interne, conservant un 
fragment du test, à gauche. — 3 vues normales. — 
Duworetz: — e2. 

8. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 

Sur cette valve, on reconnait aisément la tronca- 
ture dans la région du crochet, qui est lui-même 
réduit à un petit tubercule. 

Nous figurons ce spécimen dans le but de montrer 
le contraste, qui existe dès le jeune âge entre la 


valve tronquée et la valve opposée, conservant son, 


crochet bien marqué. Les 2 spécimens qui suivent, 
représentent cette forme. 


9—10—11. Valve isolée, à peu près de même taille 
que la précédente. Moule interne, montrant quel- 
ques traces des ornements. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e2. 

Cette valve régulièrement bombée, sans troncature, 
montre le crochet très distinct. 


12—13—14. Autre petite valve, presque identique avec la 
précédente. Moule interne, avec quelques traces des 
ornements. — 3 vues normales. — Dworetz — e2. 


La surface est régulièrement bombée et ne montre 
aucune troncature. Le crochet est très distinct. 


Les 2 valves qui suivent, montrent l'apparence du 
crochet dans l’âge moyen. Nous avons choisi des 
spécimens, qui conservent une partie du test et ont 
leur crochet tourné vers la droite. Ils représentent 
une variété. 


15—16—17. Valve isolée, endommagée sur le bord 
gauche. La surface du test présente des ornements 
très délicats. La région du crochet ne montre au- 
cune troncature. Le crochet bien conservé est très 
distinct. 


Il est accompagné par une rainure liga- 

mentaire, — 3 vues normales. — Wiskocilka — e 2. 

18. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


19—20—21. Autre valve isolée, un peu plus grande, 
conservant la lamelle interne du test, sur laquelle 
les ornements sont presque effacés. Il n’existe au- 
cune troncature dans la région du crochet, qui est 
très distinct et accompagné par une rainure très 
prononcée vers la droite, fig. 21. — 3 vues nor- 
males. — Waskoëilka — e2. 

Les 2 valves qui suivent, sont tronquées et offrent 
une forme transverse, qui contraste avec la forme 
allongée des 2 spécimens précédents. 


DES FIGURES. 


Fig. 


22—23. Valve isolée. Moule interne, conservant quel- 
ques fragments du test et l’empreinte des orne- 
ments. — 2 vues normales. — Âworetz — e2. 

On distingue tres bien la troncature dans la région 
du crochet, qui est lui-même réduit à un petit tuber- 
cule. On voit sous le crochet la rainure ligamentaire. 

24. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 


Etage 


25—26. Autre valve isolée, un peu moins développée que 
la précédente. Moule interne, conservant une partie 
du test. — 2 vues normales. — woretz — e2. 

La troncature, le crochet et la rainure ligamen- 
taire offrent les mêmes apparences que celles du 
spécimen précédent. 


Dalila sculpta. Bar... . . . . . . . E 


27—28. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, con- 
servant un fragment du test vers le bord gauche. — 
2 vues normales. — Dawvoretz — e2. 

On ne. voit aucune trace de troncature dans la 
région du crochet. (Celui-ci est un peu endommagé, 
mais il offre les mêmes apparences que nous obser- 
vons sur le spécimen fig. 30. 


29. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 

30—31—32. Autre valve isolée, dont le côté droit est 
ébréché. La surface conserve un bon fragment du 
test. — 3 vues normales. — Dyworetz — e2. 

33. td. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. 

34—35—36. Autre valve isolée, de grande taille, con- 
servant quelques fragments du test. — 3 vues nor- 
males. — Dworetz — e 2. 


37. 24. fragment du test grossi pour montrer les Qrne- 
ments plus développés que sur les fig. 29—33. 


Cette valve est opposée aux 2 précédentes, parce 
qu’elle montre une troncature très distincte dans la 
région du crochet, qui est réduit à l’apparence d’un 
tubercule sur la charnière. 

La fig. 36 montre distinctement la rainure liga- 
mentaire sous le crochet. 


Dalila fenerrima. Bar... . . . . E 


38—39— 40. Valve isolée. Moule interne, divisé par 
des brisures, mais conservant un petit fragment du 
test. — 3 vues normales. — Dworetz — e2. 


A. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- 
ments. Les stries transverses sont d’une extrême 
ténuité. 

Ce spécimen unique présente, dans la région du 
crochet, des apparences un peu douteuses, qui ne 
montrent pas très distinctement si c’est la valve à 
crochet tronqué ou non tronqué. 
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Fig. Etage 


Praelucina? serratula. Bar. 


1—2—3. Valve isolée, de petite taille, endommagée au 
côté gauche, mais conservant la plus grande partie 
de son test. — 3 vues normales. — Dworetz — e 2. 


4. 


id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Les stries transverses sont très délicates et 
très serrées dans la nature. 


Paracardium aemaulavm. Barr. . 


conservant une partie du test à gauche. 3 vues 
normales. — Dworetz — e2. 

8. id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 
Dalila Zransiens. Bar. | 
Var. de Dalila resecta. Bar. 


9—10—11. Valve isolée, régulièrement bombée. Moule 
interne, conservant un fragment du test. — 3 vues 
normales. — Zroretz — e2. 

On voit le crochet très distinct, sans aucune appa- 
rence de troncature. 
id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Les stries transverses, assez prononcées, sont 
festonnées. 


12. 


Dalila constricta. Barr. | 


Var. de Dalila resecta. Bar. | L 


13—14—15. Valve isolée, de forme arrondie et notable- 
ment bombée. Moule interne, conservant la trace dis- 
tincte des ornements. — 3 vues normales. — J)w0- 
retz — e2. 

Dans la région du crochet, on reconnait la tron- 
cature prononcée, bien que la surface soit un peu 
convexe. Le crochet est réduit à un tubercule et il 
existe une rainure ligamentaire, qui s'étend princi- 
palement vers la gauche, fig. 15. 


La surface de cette valve présente une série de 
zones concentriques, plus ou moins marquées. Mais 
2 se distinguent par leur apparence beaucoup plus 
prononcée. Elles sont placées à peu de distance du 
contour frontal. 


16—17. Autre valve isolée. Moule interne, conservant la 
trace des ornements. — 2 vues normales. — Jwo- 
retz — e2. 

Cette valve est associée provisoirement à la pré- 
cédente, à cause de la forte constriction, qu’elle pré- 
sente dans le voisinage du contour frontal. Mais elle 
est opposée par sa forme, parce qu’elle montre assez 
distinctement un crochet sans troncature. Il existe 
une faible dépression longitudinale, vers le côté gauche 
de la surface. 


E 


E | 


5—6—7. Valve isolée, de petite taille. Moule interne, | 


si 


| 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 


Dalila énterjecta. Barr. | 


Var. de Dalila resecta. Bar. |: = 


18-—-19—20. Valve isolée. Moule interne, conservant la 
trace très distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — ZLochkow — f1. 

On voit sur la surface 2 rainures concentriques, 
analogues à celles du spécimen fig. 13. Mais il y a 
contraste entre ces 2 valves, d’abord dans leur forme 
et ensuite parce que la troncature, sur la fig. 18, est 
réduite à un faible diamètre. Le crochet est em- 
bryonnaire. 

21. id. fragment de la surface grossi, pour montrer l’exis- 
tence, au fond des rainures, d’une faible côte inter- 
médiaire. 


Dalila mènuens. Barr. | 


Var. de Dalila resecta, Bar.| °° . 


22—23—24. Valve isolée. Moule interne, conservant une 
faible trace des ornements. — 3 vues normales. — 
Duoretz — e2. 

Par son contour, cette valve se rapproche de la 
précédente et montre aussi une troncature d’un faible 
diamètre. Mais ces 2 valves contrastent par l’appa- 
rence des ornements. : 


Praelucina ignoratla. Barr. E 


25 à 28. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. On reconnaît plusieurs zones 
concentriques, d'intensité variable. Cette valve est forte- 
ment inéquilatérale. — 4 vues normales. — 7/)w0- 
retz — e2. 

Silurina convergens. Bar. E 

Voir PI. 44—-349, 


29—30—31. Valve isolée. Moule interne, conservant de 
faibles traces des ornements. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e 2. 

Il existe un pli principal sur le côté droit et on 
aperçoit la trace d’un pli beaucoup moins prononcé 
sur le côté gauche, endommagé. 

32—33—34. Autre valve isolée, symétrique et opposée 
à la précédente. Moule interne, montrant la trace 
plus distincte des ornements. — 3 vues normales. — 
Drvoretz — e2. 

On reconnaît très bien le pli principal sur le côté 
gauche et la trace d’un autre pli très faible sur le 
côté droit. 
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Dalila cineta. Bar. . ........E 


Voir PI. 63. 


1—2—3. Valve isolée. Moule interne, endommagé vers 
la gauche. — 3 vues normales. — Dworetz — e 2. 
La surface est couverte de zones subrégulières et 
on voit l'empreinte des côtes longitudinales. 
On distingue la troncature peu étendue, dans la 
région du crochet embryonnaire. 


Dalila énsignis. Bar. . .. ....F 
Voir PI. 50. 


4—5-— 6. Valve isolée, conservant quelques fragments du 
test et l'empreinte très prononcée des ornements. — 
3 vues normales. — Dovoretz — f1. 


La troncature est très distincte et le crochet est 
réduit à un petit tubercule. 


id. fragment de la surface grossi. Il montre les zones 
et les côtes longitudinales très distinctes. Mais les 
stries transverses ne sont visibles que sur un frag- 
ment du test. 

Cette espèce, qui prédomine à Gross-Kuchel, est 
rare à Dworetz sur le même horizon. 

Les 4 valves isolées qui suivent, représentent la 
valve avec crochet non tronqué. Elle est très rare 
dans les localités qui nous ont fourni les nombreux 
spécimens de la valve tronquée, figurés sur la PI. 50. 

On remarquera que, dans ces 4 valves, l’ornemen- 
tation présente des zones beaucoup moins fréquentes 
que sur la valve à crochet tronqué. 


S—9—10. Valve isolée, de taille moyenne. Moule in- 
terne, dont les bords sont ébréchés. On reconnaît le 
crochet très distinct. La surface montre des zones 
multipliées, avec la trace des côtes longitudinales, 
sans stries transverses. Il n'existe pas de troncature 
véritable dans la région du crochet. — 3 vues nor- 
males. — Gross-Kuchel — f1. 


11—12—13. Autre valve isolée. Moule interne, montrant 
le crochet très distinct, sans apparence de tronca- 
ture. Une seule zone est bien marquée vers le bord 
frontal. Les côtes sont aussi très apparentes, mais 
sans stries d’accroissement. — 3 vues normales. — 


Lochkow — f1. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


14—15—16. Autre valve isolée. Moule interne, montrant 
diverses brisures. La forme du crochet est très dis- 
tincte, comme dans les 2 spécimens précédents et 
aussi sans apparence de troncature. — 3 vues nor- 
males. — Lochkow — f1. 

Sur la surface, il n’y a qu’une zone bien prononcée. 
Elle est placée non loin du crochet, c. à d. dans 
une position contrastante avec celle de la fig. 11. 
Les côtes longitudinales ne conservent presque au- 
cune trace des stries d’accroissement. 

17—1$8. Autre valve isolée, de très grande taille. Moule 
interne, conservant seulement l’empreinte des côtes 


longitudinales. La trace des zones est invisible. Le 
crochet est prononcé. — 2 vues normales. — 7r£e- 
botov — f1. 


On remarquera la forme allongée de cette valve, 
qui contraste avec celle des autres valves qui pré- 
cèdent. Nous n'avons pas cru devoir donner un nom 
particulier à cette forme, représentée par un seul spé- 
cimen et provenant d’une localité peu exploitée jus- 
qu'à ce jour. 


Panenka discrela. Bar. . . . . . EF 


19—20—21. Valve isolée. Moule interne, conservant quel- 
ques fragments du test détériorés. Le crochet est 
saïllant et très distinct. — 3 vues normales. — Zoch- 
kow — f1. 

22. id. fragment de la surface pris en arrière du crochet 
et montrant une série de zones concentriques, bien 
marquées. Sur le reste de la surface, on ne voit que 
des zones indistinctes et irrégulièrement espacées. 

23—24—25. Autre valve isolée, de grande taille. Moule 
interne, conservant la trace des côtes longitudinales 
sans stries transverses. — 3 vues normales. — ÆXo- 
z0Fz — f1. 

Le crochet est bien développé, 
spécimen précédent. 
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5 EXPLICATION 


Fig. Etage 


Dalila oblilera. Bar. . . . . . 


Les 5 valves qui suivent, offrent un commun ca- 
ractère dans la disparition du crochet, réduit à un 
point saillant sur la charnière. La troncature ne 
figure pas une surface limitée autour du crochet, 
mais elle se raccorde avec le reste de la surface 
aplatie de la valve. 

Toutes ces valves proviennent des couches de cal- 
caire gris, couronnant notre bande e2, à Dworetz. 

1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant un frag- 
ment du test. La surface du moule interne montre 
une série de zones concentriques, inégales et la trace 
des côtes longitudinales. — 3 vues normales. 

4, id. fragment du test grossi, montrant les côtes et 
des stries transverses, très fines. 

5—6—7. Autre valve isolée. Moule interne de forme un 
peu plus allongée, mais offrant d’ailleurs les mêmes 
apparences que le spécimen précédent. — 3 vues 
normales. 

Sur la fig. 7, on distingue le crochet embryonnaire, 
au-dessous duquel on reconnaît une rainure. 

8—9- 10. Autre valve isolée. Moule interne, dont la 
forme est faiblement transverse. — 3 vues normales. 

Les apparences de la surface et du crochet con- 
cordent avec celles des 2 spécimens précédents. 

11—12—13. Autre valve isolée, presque ronde. Moule 
interne, conservant la trace de zones nombreuses et 
irrégulières. — 3 vues normales. 

La fig. 13 montre le crochet embryonnaire, sous 
lequel on voit une rainure. 

14—15—16. Autre valve isolée. Moule interne, conser- 
vant un fragment du test. — 3 vues normales. 

En arrière du crochet, il existe une petite cavité 
adventice, qui peut représenter une concrétion sur 
la valve. 

La fig. 16 montre, sous le crochet embryonnaire, 
une rainure ligamentaire distincte. 

17. id. fragment du test grossi, montrant les côtes et 
les stries transverses, qui tendent à un festonnement. 

18—19—20. Autre spécimen. Moule interne, conservant 
une partie du test. — 3 vues normales. 

Cette valve est partagée par une brisure longitu- 
dinale, qui donne au crochet l’apparence d’une saillie. 

21. ÿd. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 


E | 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


E 


Sous ce nom spécifique, nous associons 2 valves 
isolées, qui offrent un crochet non tronqué et qui 
nous semblent représenter la valve d'une Dalila, 
dont l’autre valve, à crochet tronqué, ne peut pas 
être distinguée. Nous nous ferions scrupule d’asso- 
cier spécifiquement ces 2 valves avec celles qui pré- 
cèdent, bien qu’elles aient été trouvées dans les mêmes 
bancs de calcaire gris à Dworetz — e2. 

22—23— 24. Valve isolée. Moule interne, conservant un 
fragment du test détérioré. La surface montre 2 bri- 
sures et la trace très faible des ornements dans les 
2 sens. — 3 vues normales. 


25—26—27. Autre valve isolée. Moule interne, un peu 
ébréché au bord gauche et traversé par un assez 
large filon. Ces circonstances lui donnent une appa- 
rence plus allongée que celle de la valve précédente. — 
3 vues normales. à 


La surface conserve la trace plus distincte des 
zones et des côtes longitudinales. 


Dalila probanda. Bar. . . . 
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Fig: 


390. 


Etage 
E 


Les 6 valves isolées, que nous figurons sous ce 
nom, sont toutes semblables et nous ne connaissons 
pas la valve opposée. Comme elles ont été toutes 
trouvées dans les mêmes couches et dans une seule 
localité, nous les considérons comme représentant la 
série des âges, par leur développement relatif. Elles 
montrent cependant quelques différences individuelles 
dans la forme de leur contour. 
à leur moule interne, excepté une seule qui conserve 
une partie du test. 

Sur la plupart de ces valves, nous reconnaissons 
une ou 2 impressions musculaires et la ligne palléale 
se montre aussi, mais par exception. 

La localité qui a fourni ces valves et un assez 
grand nombre d’autres spécimens, est située sur la 
rive gauche de la Beraun, un peu à l’aval des ro- 
chers de Kozel, sur l'horizon de e2. 


Avicula cometula. Bar... .. 


Valve isolée, de la plus petite taille, montrant l’im- 
pression musculaire à gauche du crochet. 

Spécimen un peu plus développé, montrant les 2 im- 
pressions musculaires. 

Valve isolée, à peu près de même taille, mais con- 
servant une partie du test un peu détérioré. Les 
stries transverses sont en relief et tendent à devenir 
lamelleuses. 

id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. 

Autre valve isolée, montrant les 2 impressions mus- 
culaires. Le contour à droite est un peu ébréché. 
Autre valve isolée, montrant à peu près les mêmes 
apparences que la précédente et également un peu 
ébréchée. 

Autre valve isolée, montrant la plus grande longueur, 
mais aussi un peu endommagée. Les 2 empreintes 
musculaires et la ligne palléale, qui les unit, sont 
également visibles. 


Fig. 


8. 


9. 


| 10. 


Toutes sont réduites 


11. 


12. 


15. 


14. 
15. 
16. 
17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Avicula 


Pterinea | cuneata. Bar... . . . . 


Valve isolée. Moule interne, montrant les 2 impres- 
sions musculaires et la trace de la ligne palléale. 
Tout le bord droit manque. 

Autre valve isolée, conservant la plus grande partie 
du test. La petite aile, à gauche, manque. 

id. fragment du test grossi. Il est pris vers le mi- 
lieu de la longueur et il montre les côtes associées 
2 par 2, à cause de Jeur bifurcation, qui remonte 
jusque près du crochet. Les stries transverses sont 
tres distinctes. 

Autre valve isolée, dont le contour est fortement 
ébréché. 

Nous figurons ce fragment, parce qu’il montre très 
bien la grande impression musculaire et une partie 
de la ligne palléale. 

Autre valve isolée, conservant une partie du test. 
Le bord à droite est fortement ébréché. 

id. fragment du test grossi, montrant les côtes asso- 
ciées par 2, à cause de leur bifurcation près du crochet. 

Remarquons que ces 4 valves sont semblables. Nous 
ne connaissons aucun spécimen représentant la valve 
opposée. Cette circonstance reproduit celle que nous 
venons de constater pour l’espèce précédente. 

Toutes les valves de Awvic. (Pterin.) cuneata ont 
été trouvées dans les mêmes bancs calcaires, avec 
celles de Avicula cometula. 


Avicula 


FAN IE correcta. Bar. 


Voir PI. 223—357. 


Valve isolée, de petite taille, conservant la plus grande 
partie de son test. ! 

id. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Il est pris vers le bord frontal à droite. 
Autre valve isolée, de taille moyenne, conservant la 
plus grande partie du test. 

id. fragment du test grossi. Il est pris vers le milieu 
de la valve. 

id. fragment de la surface pris dans la brisure sur 
le bord à gauche. Il est destiné à montrer les nom- 
breuses lamelles très minces, qui composent le test. 
Valve isolée de la plus grande taille, conservant 
son test. ; 

id. fragment du test grossi, montrant les côtes asso- 
ciées par 2, à cause de leur bifurcation, et quelque- 
fois par 8. 

Autre valve isolée, opposée aux précédentes. Moule 
interne, conservant seulement le test épais et lamel- 
leux sur la grande aile à gauche. Les 2 impressions 
musculaires et la trace de la ligne palléale se mon- 
trent sur ce moule, ainsi qu’une faible trace des côtes 
longitudinales. 

id. fragment du test grossi, pour montrer sa nature 
lamelleuse. 

Les 4 valves figurées pour cette espèce provien- 
nent de la même localité que les spécimens appar- 
tenant à Awicula cometula et Avic. (Pterin.) cu- 
neata, représentés sur cette planche. 


1 


A Swoonda Gel. & lin mp Th Bannwavih Vienne 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Tous les spécimens figurés sur cette planche ont 
été trouvés dans les mêmes couches, sur l'horizon de 
e2, un peu à laval des rochers de Kozel, dans le 
vallon de la Béraun. 


Fig. Etage 
Goniophora pugio. Barr. . . . . . E 


1—2 —3—4. Valve isolée, de la plus grande taille connue. 
Moule interne, conservant un fragment du test. La 
surface montre l’empreinte faible des ornements. — 
4 vues normales: 

1. vue médiane de la valve, projetée sur le plan de la 
commissure. 
2. vue par le côté droit. 
3. vue par le côté gauche. 
4. vue cardinale. 
5—6—7—S$S. Autre valve isolée, un peu moins déve- 


loppée que la précédente, mais symétrique et opposée. 
Moule interne, conservant une faible empreinte des 


ornements. — 4 vues normales: 
5. vue médiane de la valve, projetée sur le plan de la 
commissure. 


6. vue par le côté gauche. 
7. vue par le côté droit. 
$. vue cardinale. 


PI. 357. 


Fig. Etage 
Goniophora media. Bar... ...E 
9—10—11—12. Valve isolée. Moule interne, conser- 


vant un fragment du test. — 4 vues normales: 
9. vue médiane de la valve. 
10. vue par le côté gauche. 
11. vue par le côté droit. 
12. 
13. 


vue cardinale. 


sd. fragment du test grossi pour montrer les orne- 
ments. Les stries sont très fortes et irrégulières. 


14—15—16—17. Autre valve isolée, opposée à la pré- 
cédente et symétrique. Moule interne, conservant 
une faible empreinte des ornements. — 4 vues nor- 
males : 


14. vue médiane de la valve. 
15. vue par le côté droit. 
16. vue par le côté gauche. 
17. vue cardinale. 


PL. 


Fig. 


391. (suite) 


Etage 


Goniophora rara. Barr. . . . . . E 


18—19—20—21. Valve isolée, de petite taille. Moule 


15. 
19. 
20. 
21. 


24. 


interne, distingué par l’empreinte d’ornements très 
prononcés. — 4 vues normales: 


vue médiane de la valve. 
vue par le côté droit. 
vue par le côté gauche. 
vue cardinale. 


Aviculia | 


Pterinea / obsequens. Barr.. . . . E 


Valve isolée, tronquée vers le contour frontal et 
conservant quelques parties du test, avec les orne- 
ments. 


Autre valve isolée, opposée à la précédente et symé- 
trique. Sa surface conserve quelques fragments de 
la lamelle externe du test, qui est noire et montre 
distinctement les ornements. Sur d’autres parties de 
la surface, on voit des lamelles internes de couleur 
jaunâtre. 
id. fragment de la surface du test grossi pour mon- 
trer les ornements. 
Autre valve isolée, dont le bord droit est endom- 
magé. La surface conserve diverses parties des la- 
melles du test. On reconnaît les 2 impressions muscu- 
laires et la ligne palléale qui les unit. 
Autre valve isolée, de plus grande taille et montrant 
tout le contour. La surface conserve quelques par- 
ties du test détériorées avec de faibles traces des 
ornements. On reconnait les 2 impressions muscu- 
laires bien marquées. 

Cette valve est opposée à la précédente et symé- 
trique. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Etage 
Avicula 


Pterinea | 
Moir Pl. 2923—356. 


correcia., Bar... . . . . E 


27—28. Spécimen très incomplet, mais précieux en ce 


qu'il conserve les 2 valves associées. La fig. 27 
montre la valve relativement bombée et qui conserve 
une partie du test détérioré. 


La fig. 28 montre la valve opposée, qui est rela- 
tivement aplatie et même un peu concave vers l’ex- 
térieur. La partie gauche est recouverte par un frag- 
ment du test très mal conservé. On distingue les 
2 empreintes musculaires et la plus grande partie de 
la ligne palléale, qui les unit. 


Remarquons que les 4 espèces d’Avicules, figurées 
sur les PI. 356—357, proviennent des mêmes bancs 
calcaires et d’une même localité, à l’aval de Kozel. 
Parmi elles, il y en a 2 pour lesquelles nous pré- 
sentons les 2 valves opposées, très reconnaissables, 
savoir : 

Avicula | 356 | Avicula| 
Pterineaf 357 | Pterin. jan PL 


Pour les 2 autres, nous ne présentons qu’une seule 
et même valve, la valve opposée n'ayant pas été dé- 
couverte, savoir : 


correcta r.| 


icul 
Avicula cometula PI. 356 Avicula 


É Jeuncaa PI. 356. 
Pterinea 


Par comparaison, nous ferons observer que, parmi 
3 espèces de Goniophora, recueillies dans les mêmes 
roches, il y en a 2 qui présentent leurs valves oppo- 
sées, savoir : 
Goniophora pugio PI. 357 | Goniophora media PI. 357. 
La troisième espèce, Gonioph. rara, n’est repré- 
sentée que par une seule valve: isolée. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 


L Sluzka amygdalina. Bar. . . . . G 
Voir. PI. 194. 


Sur la planche citée, nous avons déjà figuré 7 
spécimens trouvés sur l'horizon de la bande g2, 
à Hluboëep et Wawrowitz. Plusieurs d’entre eux 
sont mal conservés. Mais, des fouilles plus récentes 
à Hluboëep nous ayant procuré de meilleurs exem- 
plaires, d’apparences diverses, nous en figurons 5 de 
la forme ronde ct 5 de la forme allongée. Nous les 
considérons tous comme des variantes d’une même 
espèce. 

Les spécimens de la forme arrondie sont les sui- 
vants, dont nous n'avons pas besoin d'indiquer la 
taille relative. Tous se distinguent également par une 
petite rainure en demi-cercle, bien marquée, qui isole 
le crochet et qui simule l’apparence fréquente dans 
les moules internes de certains Brachiopodes. 

Chacun des spécimens est représenté par 2 ou 
3 figures: 

La première montre le contour de grandeur na- 
turelle. 

La seconde représente le grossissement de la valve. 

La troisième, lorsqu'elle existe, montre les orne- 
ments du moule interne, plus fortement grossis. 


grossissement. 


Fig. 1—1 À ... Diamètre minimum — 1 À : 3 fois. 


Fig. 2—2A3 Forme inéquilatérale — 2 A : 3 fois. | 


Fig. 4—4 A5 Forme arrondie — 4 A : 2 fois. 
Fig. 6—6 A—-7 Forme arrondie — 6 A : 2 fois. 
Fig. S—8 A—9 Forme arrondie — 8 A: 92 fois. 


PL. 598. 


Les spécimens de la forme allongée sont les sui- 
vants. Quelques-uns montrent autour du crochet la 
petite rainure en demi-cercle, que nous venons de 


signaler dans la série précédente. 
grossissement. 


Fig. 10—10 À ... Diamètre minimum — 10 A : 3 fois. 


Fig. 11—11 A—12 ... ........- 11 A: 0 fois. 
Fig. 13—13 A—14 ... ........ — 13 A: 2 fois. 
Fig. 15—15 A—16 ... ........ — 15 À : 5 fois. 
Fig. 17—17A—18 ... ........ — 17 A: À fois. 


Les ornements: très délicats, que nous observons 
sur les valves de ces 2 séries, qui sont des moules 
internes, sont identiques, c. à d. se composent de 
côtes ou stries longitudinales très serrées, qui pa- 
raissent toutes diverger à partir du crochet, sans bi- 
furcation. Ces ornements longitudinaux sont croisés 
par de faibles rainures transverses, inégalement espa- 
cées et variant en nombre et en intensité, suivant les 
individus. Nous croyons aussi reconnaître la trace de 
stries d’accroissement très fines, qui ne se sont pas 
bien imprimées sur ces moules internes. 

La fig. 18 représente le grossissement du bord 
vertical, que nous observons sur une hauteur dépas- 
sant 1 mm., au droit du contour frontal du spécimen 
fig. 17. La trace d’un bord semblable, mais moins 
développé, se retrouve sur d’autres exemplaires. 


PL 


Fig. 


II. 


3DS. (suite) EXPLICATION 
Etage 
Cardium®? cunciatum,. Barr. G 


Voir PI. 192—194. 


Sur les 2 planches citées, nous avons présenté des 
spécimens assez nombreux de cette espèce, mais pres- 
que tous incomplets ou endommagés. Nous croyons 
utile d'en figurer une nouvelle série, provenant des 
mêmes schistes de la bande g2, à Hlubocep. 


Bien que ces nouveaux exemplaires ne soient pas 
très bien conservés, leurs apparences très variées 
doivent contribuer à nous montrer ce qu’on pourrait 
nommer les aberrations de formes de cette espèce, 
que nous associons au genre Cardium, sans une grande 
conviction de sa nature générique. 


Le principal caractère commun, que nous signalons 
en passant dans toutes ces valves, consiste dans l’ap- 
parence de zones très prononcées, dont chacune cor- 
respond à un ploiement vertical du test. Cette appa- 
rence rappelle celle que nous avons signalée sur un 
grand nombre de Brachiopodes, sous le nom de pal- 
lium (Brachiopodes, p. 12, 8°, 1879). 

Nous rappelons notre définition de cette apparence 
dans notre texte ci-dessus, vers la fin de notre 
Chap. IT: Variations. 


Nous allons indiquer les principales particularités 
de chaque spécimen. 


Valve isolée, de petite taille, dont le bord droit est 
tronqué. L’empreinte des ornements est très distincte. 
Quelques faibles zones sont indiquées dans la région 
du crochet, mais il n’y a pas de ploiement vertical 
du test. C’est la forme la plus simple, que nous dis- 
tinguons parmi nos spécimens. 


Valve rapprochée de la précédente par sa taille, mais 
offrant une forme plus oblique. Elle présente, vers le 
milieu de sa longueur, un ploiement vertical très mar- 
qué, outre diverses zones concentriques beaucoup plus 
faibles. 

Autre valve isolée, relativement développée et allongée. 
Sa surface présente les stries longitudinales caracté- 
ristiques avec des rides transverses, irrégulières. Mais 
le contour frontal montre un ploiement ou rebord 
vertical avec des ornements très distincts. 

id. fragment du rebord vertical grossi pour montrer 
les ornements. La figure est accompagnée d’un profil 
linéaire. 

Autre valve isolée, inclinée vers la gauche et pré- 
sentant 2 reploiements principaux, presque également 
espacés. 


DES FIGURES. 


Fig. 


6. 


15. 


14. 


15. 
16. 


17. 


18. 
19. 


id. fragment du rebord voisin du contour frontal, 
grossi pour montrer les ornements. 

La région du crochet et le bord gauche sont dé- 
tériorés dans cette valve. 
Autre valve isolée, inclinée dans le sens opposé et 
présentant 3 reploiements verticaux, inégalement es- 
pacés. 


On remarquera, que la région voisine du crochet 
offre une grande régularité, comparable à celle des 
Ho SINetR)2; 

Autre valve isolée, détériorée, mais montrant un re- 
ploiement très fort avant le tiers de la longueur et 
plusieurs zones faibles, concentriques. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence du talus ou ploiement principal. 

Valve fragmentaire, montrant divers reploiements très 
prononcés. 

id. fragment grossi de la paroi verticale du reploie- 
ment, sur le contour à gauche. 

Autre valve isolée, fragmentaire, dont les contours 
manquent. Elle montre divers reploiements, dont le 
plus prononcé se trouve dans le voisinage du crochet. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
ornements. Il est pris vers le contour frontal. 


Valve de grande taille, mais endommagée. Elle montre 
cependant divers reploiements prononcés et un plus 
grand nombre de zones plus faibles. 

id. vue par le bord à droite. 

id. fragment de la surface grossi. Il est pris dans 
la région voisine du crochet. Il montre les côtes 
longitudinales et les stries transverses. 

Autre valve isolée, de la plus grande taille connue. 
Bien que la surface ne soit pas très bien conservée, 
elle nous permet de reconnaître, dans la région du 
crochet, divers reploiements très prononcés, tandis- 
que les zones indiquées sur le reste de la surface 
sont faiblement marquées. 


id. vue de profil par le bord à gauche. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence des reploiements les plus intenses près du 
crochet à gauche. 
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Fig. Etage 
L Praecardium Halli. Bar. . . . . E 
1—2. Valve isolée. Moule interne, conservant l'empreinte 


très prononcée des ornements. — 2 vues normales. — 
Hinter-Kopanina — e2. 

id. vue cardinale, un peu relevée et grossie pour 
montrer les dents sous le crochet. Elles sont faible- 
ment saillantes et leur nombre est de 5 à 6 en comp- 
tant la dernière vers la gauche, très peu marquée. 


3. 


id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence des ornements. La section transverse, placée 
au-dessous, montre le relief des côtes par rapport 
aux rainures interjacentes. 


E 


5—6. Valve isolée, un peu détériorée derrière le crochet. 
Moule interne, conservant l’empreinte distincte des 


Praecardium modestuamn. Bar. 


ornements. — 2 vues normales. — Vallon de Sliwe- 
netz — e2. 

9. id. vue cardinale grossie pour montrer les dents, au 
nombre de 4, sur le bord au droit du crochet. Il 
nous semble que le bord est un peu endommagé, ce 
qui fait paraître les dents très courtes. 

8. 24. fragment de la surface grossi et accompagné d’une 


section transverse, pour montrer l’apparence des côtes 
et des rainures. 


DES FIGURES. 


Fig. Etage 


II. Praecardium Daridsoni. E 


1—2— 3. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte distincte des ornements. — 3 vues norma- 
les. — Lochkow — e2. 
id. vue cardinale grossie pour montrer les dents sous 
le crochet, dans une faible dépression transverse. 
Ces dents, un peu inégales, sont au nombre de 9, 
mais on pourrait supposer que la série est incomplète 
vers la gauche. 


Barr. 


4. 


id. fragment de la surface grossi et accompagné d’une 
section transverse, pour montrer l’apparence des côtes 
et des rainures interjacentes. 


Praec. paraprèimulaum. Bar. E 

6—7—S$S. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte des ornements. — 3 vues normales. — Col- 
lines entre Luëetz et Lodenitz — e2. 

9. 2d. vue cardinale grossie pour montrer les dents sous 
le crochet. Elles sont au nombre de 6 un peu ir- 
régulières, sans compter l’apparence moins distincte 
d’une autre dent isolée de chaque côté. 

10. 4. fragment de la surface grossi pour montrer les 


ornements. 


IL. Praccardium prémulaum. Bar. . E 


Voir PI. 96—285. 


1—2-—5. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — Dworetz: — e 2. 


4. id. vue cardinale un peu relevée et grossie pour 
montrer la série des dents sous le crochet. 


Ces dents sont au nombre de 8, y compris les 2 
branches de la dernière vers la gauche, en forme 
de chevron. 


5. 2d. fragment de la surface grossi et accompagné d’une 
section transverse, pour montrer l’apparence des côtes 
et des rainures interjacentes. 

6—7—S$S. Autre valve isolée, opposée à la précédente. 
Moule interne, conservant l’empreinte très distincte 
des ornements. — 3 vues normales. — Dworetz — e2. 


9. 24. vue cardinale grossie et un peu relevée pour 
montrer la série des dents sous le crochet. 
Cette série se compose de 15 à 16 dents, y com- 
pris la bifurcation de la dernière vers la gauche. 


PI. 359 
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EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
L Dalila défformis. Bar. . . . . . . E 


1—2—3. Valve isolée, un peu ébréchée sur les bords, 
mais montrant bien la surface tronquée autour du 
crochet embryonnaire. Moule interne, conservant 
l'empreinte des ornements. — 3 vues normales. — 
Duworetz — e2. 


II. 1. Autre valve isolée, moins développée, mais mon- 
trant autour du crochet embryonnaire, l'apparence 
de la surface tronquée, semblable à celle du spéci- 
men précédent. Moule interne, conservant l'empreinte 
des ornements. — Dworetz — e2. 

2—3— 4. id. 3 vues normales grossies. 


La différence, qu’on observe entre ces 2 valves 
isolées, dérive de leur âge. 


PL 360. 


Fig. \ Etage 


III. Praecardium Bohemicuan. Bar. E 
Voir PI. 92—-94— 291. 


1. Le spécimen, que nous associons sans une complète 
certitude à cette espèce, est fortement endommagé. 
Mais il conserve entre 2 côtes un fragment du test, 
qui nous montre son épaisseur notable et ensuite 
les stries transverses très distinctes, qui ornent sa 
surface. — Dworetz — e2. 

2. id. fragment de la surface grossi. Il montre, de 
chaque côté, .le moule interne d’une côte et, dans 
la partie médiane, le test occupant la rainure inter- 
costale et conservant ses ornements très distincts. 

3. id. autre partie de la surface, montrant les appa- 
rences du moule interne lisse. 

La section transverse, placée au dessous, montre 
le relief des côtes au dessus des rainures inter- 
jacentes. 


IV. Paracardium perstréaluum. Bar. E 


1—2. Valve isolée. Moule 
preinte des ornements. — 
Tobolka — e2. 

3. id. fragment de la surface grossi, pour montrer ses 
ornements très multipliés. 

Le relief des côtes est indiqué par une section 
transverse correspondante. 


interne, conservant l’em- 
2 vues normales. — 


PI. 360. (suite) 


Fig. Etage 

V. Paracardium delicatum. Bar. . E 
Voir PI. 74. 

1—2- 3. Valve isolée, de taille habituelle. Moule in- 

terne, conservant l’empreinte des ornements. — 3 vues 
normales, — Lochkow — e2. 


4. id. fragment de la surface grossi, pour montrer leur 
apparence sur le moule interne lisse. 


La section transverse placée au-dessous montre, 
que les rainures intercostales sont faiblement bombées. 


VI. 1. Autre valve isolée, à peu près de même taille, 
mais de forme allongée. Moule interne, un peu 
endommagé, mais conservant quelques fragments du 
test. — Lochkow — e2. 

2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 

5. id. vue cardinale plus fortement grossie, montrant 
le crochet plus relevé que sur la fig. 4, afin d’ex- 
poser plus nettement la série des petites dents in- 
égales, qui sont au nombre de 7. 

6. 2d. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap- 
parence des ornements sur le moule interne. 


VII. Les 2 spécimens, qui suivent, sont distingués des 
précédents, par l'apparence d’une dépression ou pli 
très faible sur chacun des côtés. Nous les mainte- 
nons cependant en connexion avec Parac. delicatum, 
à titre de variété ou de variante. 

1—2. Valve isolée, un peu endommagée. Moule interne, 
conservant l'empreinte tres distincte des ornements. — 
2 vues normales. — ZLochkow — e2. 

3. 24. vue normale de la fig. 1 grossie. 

4, id. vue cardinale, plus fortement grossie et montrant 
sous le crochet une série de dents, qui paraît in- 
complète. Nous en comptons 8 sur la partie qui 
reste. 

5. id. fragment de la surface grossi pour montrer les 
apparences des ornements sur le moule interne. 

La section transverse partielle, placée au-dessous, 
indique le relief des côtes. 


VIII. 1. Autre valve isolée. Moule interne, dont le 
crochet est brisé. — ZLochkow — e2. 


2—3—4. id. 3 vues normales grossies. 


5. id. vue cardinale, plus fortement grossie. Elle re- 
présente le spécimen dans une position un peu plus 
relevée que sur la fig. 4. Cette position permet de 
reconnaitre une série de 10 à 11 petites dents sous 
le crochet. On voit qu’elles sont nettement séparées 
de lempreinte des côtes. 


6. id. fragment de la surface grossi. La section trans- 
verse, partielle, indique le relief des côtes. 


On remarquera que les 4 spécimens, que nous 
figurons sous le nom de Paracard. delicatum, pré- 
sentent sur leur moule interne, des côtes qui varient 
notablement dans leur espacement et leur relief. Ces 
différences, rendues plus sensibles par les figures 
grossies, nous semblent indiquer seulement des varian- 
tes contemporaines d’un même type spécifique. 


EXPLICATION DES FIGURES. 


Fig. Etage 
IX. Praecardium opportunum. Bar. E 


1—2—3. Valve isolée. Moule interne, conservant l’em- 
preinte très distincte des ornements. — 3 vues nor- 
males. — ÆKarlstein — e2. 

4. id. vue cardinale plus fortement grossie, représentant 
le spécimen un peu plus relevé, pour montrer une 
série de 8 petites dents sous le crochet. 

5. ?d. fragment de la surface grossi. La section trans- 
verse, partielle, montre le relief des côtes longitudi- 
nales. 
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EXPLICATION 


PL. 561. 


Fordilla Tr'oyensis. Bar. 


Sur la partie supérieure de cette planche, nous 
représentons uniquement un petit carton de la collection 
de M. S. W. Ford, à New-York. 

Sur ce carton, sont collés 5 petits fragments de 
roche calcaire. Chacun d’eux porte une petite valve de 
Fordilla Troyensis Barr. 

Ainsi que le constate l'inscription placée au bas de 
ce carton, ces 5 valves isolées proviennent de la faune 
primordiale de Troy, (New-York), placée sur l'horizon 
du Potsdam inférieur, suivant les indications de M. Ford. 

Sur la partie inférieure de la planche, nous figurons 
les 5 petites valves, avec des grossissements un peu va- 
riables, pour les ramener toutes à une grandeur à peu 
près égale, qui facilite les comparaisons. 

Chacune de ces valves est désignée par la lettre 
ou par le numéro, inscrit par M. Ford sur son carton. 

Les 3 valves a—b—c€ sont conservées avec leur 
test et presque intactes. Les 2 valves a—b sont oppo- 
sées à la valve €. Elles concordent par leur forme et 
par leur ornementation, sauf l'intensité individuelle des 
stries sur chacune d'elles. 


Les figures s'expliquent suffisamment par leurs ap- 


parences. 


DES FIGURES. 


Les valves N° 1-2 sont des moules internes, re- 
présentant l’une et l’autre la valve €. Nous ne connuis- 
sons pas le moule interne correspondant aux valves a—b. 

Cependant, nous ne considérons pas ces 2 moules 

‘internes comme identiques, à moins qu'ils ne représentent 
des âges très différents, dans 2 individus de la même 
espèce. 

Ainsi, en appliquant le nom de #ordilla Troyensis 
au spécimen fig. 1, comme aux 3 valves a—b—e€, nous 
admettons la possibilité d’une nature spécifique différente 
pour le spécimen fig. 2. 4 

Dans tous les cas, répétant en quelques mots l’opi- 
nion émise dans notre texte ci-dessus, nous pensons que 
les 3 valves a—b—e€ simulent des valves d’Acéphalés, 
tandisque les moules internes fig. 1—2, contrastant avec 
les apparences connues parmi les Lamellibranches, nous 
semblent ne pouvoir appartenir qu’à un Crustacé primordial. 

Nous nous abstenons d’une description détaillée des 
apparences de ces valves, pensant que Jes figures les 
expliqueront mieux que le texte, que nous pourrions pré- 
senter aux savants lecteurs. 
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